TalKMaster 


取扱説明書 


庶用編 


このたびはトークマスタースリムをお 
買い上げいただき、まことじあり巧と 
ラございます。 

本書は「トークマスタースリム取扱説 
明書応用編」です。 

本機をはじめてお使いじなる方は 
をご覧ください。 


甚本編 


本書は、トークマスタースリムをお使 
いじなる方巧いつでち読むこと巧でき 
るとこ51こ大切に保管してください。 





























巧をにお使いいただ < ために 


本書に使用している記呈じついて 

本書では、安全 I こお使いいただ < ためにいろいろな絵表示 
を使用しています。この表示の内容を巧視して取り扱いを 
誤った場合生じる可能性のある内容を L 乂下のよラに表記 
しています。 

じ I 下の内容をよ<確認した上で、本文をお読み<ださい。 


么警告 


使用者が死こまたは重傷を負ラ 
可能性が想定ちれることを示し 
ています。 


公注 



使用をが傷害を負ラ可能性、ま 
たは物的損害のみの発ちが想定 
ちれることを示しています。 


絵表ホの篇巧 

記哥んミち意すべき内容を示しています。 


0 

〇 


記号は、してはいけない内容を示しています。 
記号は、しなければな己ない内容を示しています。 


本巧の取り汲いについて 


么警告 

0 

本機を他社製の AC アダプタや充電器で充電しないで 
ください。電池パック丹’発乂するおそれ好'あります。 

0 

本機は一般オフィスや家庭の 0A 機器、またはホビー 
用途の製品として設計されています。幹線通信機器 
や、業務の中/巳となるコンピュータシ又テム、人命 
じ直接関わる医療機器など、高い信頼性およ。安全 
性丹'必要とされる機器じは、接続しないでください。 

0 

本機を分酷して内部の部品に軸れないでください。 
感電、故障の原因となります。この場含は保証期間 
であってち保証範囲外となりますのでごま意くださ 
い。 

0 

端子部を手や金属で融れたり、針金菁①異物を挿入 
しないでください。感電、故障の原因となります。 

0 

本磯を濡5さないでく起さい。かなどの液体丹'方'方' 
ると、発熱、感電、故障の原因となります。 

0 

内部|こ異物（金属類や燃えやすい物、ほこり等）け 
入5ないよラにして<ださい。义お、感電、 S 別章の 
原因となります。 

0 

雨、ちり、ほこりのをいところで使用しないで<だ 
ちい。义災、感電、巧障の原因となります。 












0 

風呂場など水げ直接な巧る場所や高温る湿で結露し 
やすい場所では使用しないでください。乂災、感電、 
故障の原因となります。 

0 

直射日光の強いとこ5や、炎天下の車内等、高温な 
場所で使用/放置しないでください。発熱、変形、故 
障の原因となります。 

0 

発熱する器具の近くでの使用は避けてくださし、。 

発熱、変形、故障の原因となります。 

0 

AC アダプタや本体を、巧回やを類など丹'なぷったが 
態で使用しないでください。放熱好'妨げ5れ、クー 
ス①変形、乂災①原因となります。 

0 

静電気や磁界強度の強い場所で使用/保管しないで 
ください。故障の原因となります。 

0 

曲げたり、強い衝擊をちえたり、落したり、投げつ 
けた U しないでください。特に、ブボンのポクット 
や、巧ばん①中で強い圧力好'巧なる状態は避けてく 
ださい。故障、破損、义災の原因となります。 

0 

ぐ5ついた台の上や、不安定な場所に置なないでく 
起さい。落下じより故障、けげ①原因となります。 

0 

コネクタ部分には無理な力を加えないでください。 
破損の原因となります。 

0 

電子機器の使用げ制限されている場所では使用しな 
し、でくださし、。 


ま全 C お使いいちだ < ちめ I ご 


0 

自動車、自転車などの運転中には操作しないでくだ 
さし、。 

0 

シュしッダーなどの巻き込みの盾険性丹'あるとこ5 
では、首じなけたまま使用しないでください。 

0 

結露し辟すい場所、大きな振動好'ちえ5れる場所や 
運動中は使用しないでください。 

〇 

万一、異常な臭いげしたり、発熱•発煙した場含は、 
ただちに使用をやめ、電源を切り、当社までご相談 
ください。义災、故障のあそれ好'あります。 

〇 

使用電圧、使用温度、使用湿度は巻末の仕様一覧に 
記載されている定格範囲内でご使用くだちい。定格 
外の使用条件で使用すると、义災、故障の原因とな 
ります。 

〇 

乳幼児の手の届なないとこ5で使用/保管してく担 
さい。け丹’、感電、故障の原因となります。 

〇 

付属イわホソの使用じより、肌に異常や違禍轟を感じた 
場含は、ただちに使用を中止し、医師ま过ま当社ユー 
ヴーヴポート t ジターじご相談く起さし、。 






















安を I こお使いいただくためじ 


本獲（本がおよび付属品）の取りのいじついて 


公警告 

0 

本機に内蔵している充電式電池パックの交撰や取り 
外しは、お客様では巧わないでください。不適切な 
取り扱いじより、電池パックの破裂、爆発、発乂① 
あそれ丹'あります。 

0 

電池パック部灯5漏れた液を素手で酣5ないでくだ 
さい。目に入ると、失明の原因じなること丹'ありま 
す。万げ一目に入った場含は、目をこす5す、すく' 
じきれいな水で洗い流して、ただちに医師の診断を 
受けてく起さい。また、液丹’皮膚や衣服に付着した 
場含ち、やけどや炎症のおそれげありますので、す 
ぐじきれいなかで洗い流して、異常な症が丹'ある場 
含は医師の診断を受けてくださし、。 

0 

電池パックを他の目的のために取り外して再利用し 
ないでくださし、。 

0 

AC アダプタを安定している場巧に置いてください。 
不安定な場所や高い場所に置くと落下の盾険丹’あ 
り、破損、け丹'①原因となります。 

0 

AC アダプタじ巧やカバーなどを融れたり、覆わない 
よラじしてください。熱丹'こちり、故障、破損、义 
災①原因となります。 


iii 


〇 ご使用中に電池パック部の膨れじよるクースの変形 
か破損、液漏れ、異常な発熱や発煙、じおいげ発見 
された場含はただちに使用を中止し、 AC アダプタの 
接続を外し、当社までご連絡ください。 



廃棄される場含は、当社ヴポート t ジターまでご相 
談くた’さい。廃棄のための電池バックの取り外し • 
分觸-改造-义中への投下-水中への投下-針等を 
刺す-八ンマーで日(]く -踏みつける等の行為を行わ 
ないでください。異常な発熱-発义-発煙-爆発の 
あそれ好'あります。 
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機能別も < じ 


ラジオを聞< 


1 . f - ドを選択する . 25 

2. 選局する . 30 

3. アンテナを調整する . 19 


録音ずる 


ラジオを综音する 

1. 亡ードを選択する . 2已 

2. 選局する . 30 

3. アンテナを調整する . 19 

4. 録音先を選択する . 3已 

已.録音を開始する . 34 

肉商マイクで综音する 

1 . t - ドを選択する . 2已 

2. マイク設定を確認する . 69 

3. 録音巧を選択する . 3日 

4. 録音を開始する . 34 

か百 P マイクで综音する 

1. 外部マイクを接続する . 已 

2. ドを選択する . 2已 

3. マイク設定をお認する . 69 

4. 録音先を選択する . 36 

已.録音を開始する . 34 


外部稱器の音源を综音する 

1. 外部機器を接続する . 已 

2. t - ドを選択する . 2已 

3. ライン設定を確認する . 69 

4. 録音ホを選択する . 3已 

5. 録音を開始する . 34 


再をずる 


1. 再生スタイルを選択する . 43 

2. 亡ードを選択する . 25 

3. ファイルを選択する . 27 

4. 再生を開始する . 44 


削おずる 


1つのファイルを削ほする 

1. 亡ードを選択する . 2已 

2. ファイルを選択する . 27 

3. ファイルを削除する . 97 

すべてのファイルを削ほする 

1. モードを選択する . 2已 

2. ファイルを選択する . 27 

3. ファイルを削除する . 97 

すべてのファイルとフォルダを削なする 

1.ベ亡リをお]期化する . 6已 
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機能別ちくじ 


ザ約ずる 


サがちをする（ラジオ） 

1.予約を設定する . 已1 

《参考》選局 . 30 

アンテナの調整 . 19 

録音先①運択 . 36 

サおちをする（ファイル） 

1.予約を設定する . 已1 

《参考》ファイルの運択 . 27 

ザお)综音する（ラジオ） 

1.予約を設定する . 已1 

《参考》選局 . 30 

アンテナの調整 . 19 

録音先の選択 . 36 

サ巧综音する（か巧音源） 

1.予約を設定する . 已1 

《参考》外部マイクの接続 . 5 

外部機器の接続 . 已 

マイク/ライン設定の確認 . 74 

録音先の遅択 . 36 


パソコンをほ用する 


ファイルやフォルダをコピーする 

1. パソコッに接続する . 109 

2. ファイルやフォルダを〕ピーする . 110 

フォ ーマッ トする 

1. パソコッに接続する . 109 

2. フォーマットする . 116 

ファイルを修復する 

1. パソコッに接続する . 109 

2. ファイルを修復する . 119 

吊約する 

1. パソコンに接続する . 109 

2. CD をイッストールする . 113 

3. 予約を設定する 

単語帳お能を使用する 

1. パソコンに接続する . 109 

2. CD をイッストールする . 113 

3. 単語帳機能を使用する . 107,142 


サお停止（電源 OFF ) する 

1.スリープタイマーを設定する . 63 

《参考》電ミ原の ON/OFF . 22 


































製な的容 


本機①巧属品は、専用品ヒ況用品とに分類ちれます。本体内蔵の電池バック、および下記の専用品の消耗、故障、破損、 
紛失 I ごついては、サポート t ンター I 三 お問い合わ だ <ださい。 












































































各部の名称と機能 


■お闘^^ 

本機各部の機能は、機器の状態や選がちれている亡ードに 
よって動作巧異なります。表中では【】巧|こ機器の状態 
や選が t ードを示しています。なお、表中の圓はボタンの 
長巧し、國はボタンの巧押しを示します。 





ち側面部 


本機概要 


No. 

名称 

機能 

参照 

① 

►II 

(再生/停 

止/決定） 

【電源 ON / OFF] 

圓：電源の日 N/OFF を切り曽えます。 
【 TM/MU3Ct-K 】 

圈：ファイルの再をを開始/厚止します。 
フォルダプしイでフォルダを選択し 
ている場含は、フォルブを開きます。 
【録音中】 

國：錄音を一時停止します。 

【録音一時厚止中】 

國：録音を再開します D 
【ベニュー画面など】 

圆：頃目を選択/確定します。 

P.22 

P.44 

P.34 

P.56 



【 TM/MU3Ct-K 】 

[フアイル選択画面] 

圈：フォルダプしイでフォルダを 
開いている場含は、フォルダ 
を蘭じます。 

[再生中/停止中] 

圆：ファイルを再生しな丹' 5 早戻 
しします。 

P.4 己 

② 

<◄ 

く◄を押すごとに早戻し速度 

P.4 己 

(左ボタン） 

好'上げります。 

【 AM/FM 亡ード】 

圏：周波数を下げます。 

圓：周波数を下げて放送局を自動 
選局します。 

【ベニュー画面など】 

歷 ]: 選択項目丹'左方向へ移動しま 
す。または選択項目丹'切り曽 
ります。 

P.30 

P.31 

P.56 
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本機概要 


各部の名称と機能 


⑤ 

►> 

(ちボタン） 

【 TM / MUS に亡ード】 

[ファイル選択画面] 

圆：フォルダプしイでフォルダを 
選択している場含は、フォん 
グを開きます。 

[再生中/停止中] 

圆：ファイルを再生しな丹'5早送 
りします。 

►> を押すごとに早送り速度 
好‘上げります。 

【 AM / FM トド】 

圆：周波数を上げます。 

圖：周波数を上げて放送局を自動 
選局します。 

【ベニュー画面など】 

画：選択項目丹'ち方向へ移動しま 
す。または選択項目丹’切り替 
ります。 

P .4 己 

P .45 

P .30 

P .31 

P . 己目 

④ 

▲ 

(上ボタン） 

【 TM / MUS にトド】 

[ファイ J レ選択画面] 

圆：ファイルリストを上方向へ3 
ク□ールします。 

圓：ファイルリストを上方向へ連 
続:^ク□ールします。 

[再生中] 

圆：前①ファイルの先頭へスキッ 
プします。 

圖：前のファイルへ連続三キップ 
します。 

[停止中] 

圆：ファイル選択画面じ戻ります。 

P .46 

P .46 
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@ 

続 

ぎ 


(上ボタン) 


【 AM / FM トド】 

圏：プリわ、ソトじ登緑されている 
放送局丹'チわジ不ルアップし 
ます。 

【ベニュー画面など】 


P .32 


圖：選択項目丹’上方向へ移動しま P .56 

す。 


【 TM / MUS にトド】 

[フアイル選択画面] 

園：ファイルリストを下方向ヘス 
ク□ールします。 


® (下ボタン) 


圓：ファイルリ3卜を下方向へ連 
続^ク□ールします。 

[再生中] 

圏：巧のファイル①克頭へスキッ 
プします。 

圈：次のファイルへ連続:^キップ 
します。 

[停止中] 


P .46 

P .46 


園：ファイル選択画面に戻ります。 


【 AM / FM トド】 

圏：プリ t 、 ソトじ登録されている 
放送局丹'チわン不ルダウンし 


ます。 


【ベニュー画面など】 

國：選択項目丹’下方向へ移動しま 
す。 

















圆：^ニュー画面丹’表示されます。 

P .5 目 

⑥ 

たュー 

各種設定を巧います。 


【ソニュー画面】 




園：トップ画面1ご戻ります。 




【 TM / MUS にトド】 

[再生中] 

P .78 

⑦ 

速度 

圏：再を速度を変更します。 
[ファイル選択時] 

P .4 T 



國：あ気に入りを登録/解除しま 

P .101 



す。 




【 TM / MUS にトド】 

[ファイルー時停止中] 


⑧ 

戻る 

圏：ファイル選択画面に戻ります。 

ニュー画面】 

P .9 了 



画：前の画面1ご戻ります。 




【 TM / MUS にトド】 




圓：ファイルリピートの方まをを 

P .48 



要します。 




[ファイル選択画面] 




圏：^ 1 1」力ード装着時じ^亡1」を 

P .3 目 

⑨ 


選択します。 


A 一 B 

[再生中] 




圆： A - 日間リピート/ワンタッチリ 

P .48 



ピートを開始します。 




【 AM / FM トド】 




國：ベ fi 」 カード装着時に録音先^ 

P .3 目 



亡1」を選択します。 



各部の名称と機能 


⑩ 

内蔵 
スヒーカ 

付属のステしオイわホンを接続する 
と、内蔵スピーカな5の音は聞こえ 
な < なります。 

泣 i ミ主意 

スピーカ 1こ磁気 カー ド類をおづけない 
で<ださい。磁気データけ破壊ちれ、 
使用できな<なることガあります。 


⑩ 

亡-ド 

國： t - ド （ TM / AM / FM / MUS に） 

を選択します。 
【 TM / MU 3 Ct - K 】 

[フアイル逞択画面] 

圓：再生スタイルを選択します。 

P .2 己 

P .43 

⑩ 

録音/ 

しッスン 

【 TM / MU 3 Ct - K 】 

[フアイル選択画面] 

圏：内蔵マイクまたは LINE / M に入 
力の錄音を開始します。 

[再生中] 

圖：し、ソ::^ン機能の錄音を開始/ 
終3します。 

【 AM / FM 亡ード】 

画： AM / FM ラジオの i 录音を開始し 
ます。 

【録音中】 

園：録音を停止します。 

【テ約録音中】 

國：予約録音を停止します。 

P .38 

P .10 己 

P .34 

P .42 

⑩ 

液晶画面 

操作画面や^ニュー、^ッ tz — ジな 
ど丹'表示されます。 

画面のバックライト•コントラ3卜- 
スク □ール速度 • ID 3 タブ • 言語の設 
定は変更することげできます。 

P .138 
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各部の名称と機能 


⑩ 

内蔵 

マイつ 

音声などを録音する小型内蔵マイク 
です。 

⑩ 

ホ色 LED 

【録音中/しッスン機能録音中】 

点なします D 
【テ約動作中】 

点なします。 

慢源 OFF 時】 

予約丹’ある場さは点滅します。 

【テ約設定時】 

次の予約げ^亡リーの残量不足のた 
め、録音できない場含に点滅します。 


左-ち側面部 


No . 

名称 

機能 

参照 

ページ 

⑩ 

LINE/M に 
端子 

(外部入 
力揣子） 

オーディオ機器など巧5本機へ録音 
する際じ、付属の専用オーディオ 
クーブんを接続します。 

巿販①マイクを接続して音声などを 
録音することもできます。 

P .38 

P .40 

⑩ 

SD CARD 
亡リカー 
禪八 □) 

カバーを開けて、 SD ^ fi 」 た)ードを 
揮入します。 

P .126 

⑩ 

VOLUME 
〔音重調 
節ボタ 
ン） 

音量を調節します。 

+側：音量アップ 
一側：音量ダウン 
圏：音量丹'アップ/ダウジします。 
圓： 音量丹'連続してアップ/ダウ 
ンします。 

P .24 

⑩ 

HOLD 
(ホールド 
:ソチ） 

[ HOL 功イッチを日 N じすると、ボ 
タソ操作丹'無効じなります。 

【テ約録音】 

[ HOLD ] イッチを ON じしておく 
と、予約歸音中の：^ピーカな5の 
たニタ音を消すことげできます。 

P .2 目 

⑩ 

RESET 

(リ t ' ソト 
: H ツチ） 

ボタン操作や画面表示などじ異常好' 
発ちした場含に使用します。 

P .132 



















裏•底面部 


No . 

召称 

機能 

参照 

ぺ-ジ 

⑩ 

PHONES 

端子 

(イわホ 
ン端子） 

巧属①ステしオイわホンを接続しま 
す。 

P .19 

© 

TM コネクタ 

付属の USB クーブル/ AC アダプタ 
を接続します。 

P .109 


各部の名称と機能 


本機概要 
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面面ま巧 


■お閱; 

本機 I こは、ラジオやファイルの聴取•録音時に表示ちれる 
Lil 下の4つの基本 t ー ド画面好あります。 

• TM t — ド画面 

• AM モ:ード画面 
. FM モ:ード画面 

- MUS に t ー ド画面 

電源を ON I こしたときは、上記いす'れなの t ー ド画面が表 
示されます。 

本頃では、これ5 4 つの 亡ード画面表示 じついて 説明し 
ます。 

各種設定等を巧ラ^ニュー•設定画面じついては、それぞ 
れの操作の項を参照してください。 

■關重盤 1 

-一般操作 /t ー ド選が操作 ( P .25) 


TM モード画面 





面07061 1 J 722_ FI 0807 
脚07日目1 1_1724_ FI 日778 
函日7日目 11_1922 _FI 日8071^ 
瞬量] 41 5.0 MB 1/5 



6.日8日(金）17:24:22 旧西 
(9) -0005/0005[^：-^0；00：19——⑩ 


全ファイル 
⑩-070611 _1720_ FI 0778_01 


64 k 

































No. 

名称 

機能 

参照 

ぺ-ジ 

① 

日付 

月•日-曜日丹'表示されます。 

P. 巳8 

② 

時刻 

現をの時刻（時：分：秒）灯'表示さ 
れます。 

⑤ 

充電しペル 

電池パックの充電しペル丹’表示され 
ます。 

P.17 

④ 

トド表示 

TM 丹'表示されます。 

し、ソスン t- ドの動作中は、 LESSON 
丹'表示されます。 

P.2 己 
P.105 

⑤ 

使用^たリ 

固…リカード選択中 
(表示なし）…内蔵^たリ選択中 

P.3 目 

⑥ 

ファイル 
化一 h 
表示 

…すべてのファイルをファイル 
番号順に再生して停止します。 

与！… ] ファイルのみを再生して停 
止します。 

…1ファイルのみを IJ ピート 
再生します。 

むみ …すべてのファイルをファイ 
ル番号順にリピート再生し 
ます。 

Or …すべてのファイルをランダ 
ムじリピート再生します。 

A- … A-B 間リピート機能の設定 
中に表示されます。 

A_B … A-B 間リピート機能あよむ' 
ワンタッチリピート機能の 
再生中に表示されます。 

P.48 


画面表术 


本機概要 


⑦ 

ファイル 

番号 

逞択中のファイル番号/総ファイル 
数丹'表示されます。 

フォルダ選択時は、00日/総ファイ 
ル数と表示ちれます。 


⑧ 

ファイル • 
フォルグ 
リスト 

ファイルやフォルブのリストけ表示 
ちれます。 


⑨ 

ファイル 

番号 

再生中のファイル番号/ファイル数 
が表示されます。 


⑩ 

動作/ 

再を速度 
表示 

【再を中】 

卜互…0.己倍速 
…0.7倍速 
.ミ… 1.3 倍速 

Sis] …1.日倍速 
【停止中】 

こ IC が表示されます。 

【早戻し/早送り中】 

3倍速では::《く/を >] 灯'表示されます。 
1日倍速では£«：： / [々S 丹'表示されます。 
100倍速では::<«：/ ：：»>：：巧’表示ちれます。 

已00倍速では於:/：:の：:巧表示されます。 
【録音中】 

灯'表示されます。 

P.47 

P.4 己 

⑩ 

ビット 
し一 h 
表示 

【再生中/録音中】 

ファイル①ビットしート丹'表示され 
ます。 


⑩ 

再を/ 

錄音時間 

【再生中/録音中】 

ファイルの再生/録音時間灯'表示さ 
れます。 



8 
























本機概要 


画面表术 


⑩ 

ファイル 

情報 

【再生中/録音中】 

ファイル情報好'表示されます。 

P .122 

⑩ 

^亡 U 
殘量表示 

【再を中/一時停止中】 

現在の方 t リ鶏量 （MB ^ガバイト） 
丹'表示されます。 

【録音中】 

緑音できる残り時間げ表示され、リ 
アルタイムに変化します。 


⑩ 

マー ク 
表示 

ファイルに設定されているマーク丹' 
表示されます。 

技 .-..しおり 
〜…ファイル保護 
★…お気に入り 

P .101 
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MUSIC モード画面 





面 07061 1_1722 ML 000 
巧] 07061 1_1724 MI 000 
店 07061 1_1922 MLOOoL 
瞬国 415.0 MB 1/5 



(3) 


6曰が(金）17:24:2200 
@-0005/0005 こ ►: ■^0:00:1 9 


全フアイル 

® -070611 _1720 AI 0522_000~ 


64 k 


( が ザ * r)Gft 


画面表术 


本機概要 


No . 

名称 

機能 

参目曼 

ページ 

① 

日付 

月•日-曜日灯'表示されます。 

P .58 

② 

時刻 

現在の時刻（時：分：秒）好'表示さ 
れます。 

③ 

充電しベル 

電池パックの充電しペル丹'表示され 
ます。 

P .17 

④ 

亡ード表お 

MUS にげ表示されます。 

しッンたードの動作中は 、 LESSON 
好'表示されます。 

P .2 己 
P .10 己 

⑤ 

使用^亡リ 

园… SD ベ亡リカード選択中 
(表示なし）•••内蔵リ選択中 

P .36 

⑥ 

ファイル 
リピート 
表示 

…すべてのファイルをファイル 
番号順に再生して停止します。 

与！… ] ファイルのみを再生して停 
止します。 

日！… I ファイルのみをリピート 
再生します。 

り A …すべてのファイ J レをファイ 
ル番号順にリピート再生し 
ます。 

り R …すべてのファイルをランダ 
ムじリピート再生します。 

A_ … A - 日間リピート機能の設定 
中に表示されます。 

A-B ... A - 日間リピート機能およけ 
ワンタッチリピート機能の 
再ち中に表示されます。 

P .48 


巧 
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本機概要 


画面表术 


⑦ 

ファイル 

番号 

選択中のファイル番号/総ファイル 
数丹’表示されます。 

フォルダ選択時は、日日 0/ 総ファイ 
ル数と表示されます。 


⑨ 

ファイル • 
フォルブ 
リスト 

ファイルロフイルグのリスト巧表な 
ちれます。 


⑨ 

ファイル 

番号 

再を中のファイル番号/ファイル数 
好'表示されます。 


⑩ 

動作/ 

再を速度 
表示 

【再生中】 ^ 

トミ… 0 .日倍速 
[►□.3 … 0.7 倍速 
护.ミ… 1.3 倍速 
卜弓… 1 .己倍速 
【停止中】 

こ ■■：： 好'表示されます。 

【早戻し/早送り 中】 

3 倍速では お]/於: が表おちれます。 
10 倍速では を C / を 3 巧'表示されます 0 

1 日日倍速では:: 《<：；/ ：：»>：： な'表示ちれます。 
日日 0 倍速では 於]/::の:: が表示されます。 
【録音中】 

：>] 好'表示されます。 

P.4 了 

P.45 

⑩ 

ビット 
し一 h 
表示 

【再生中/録音中】 

ファイル①ビットしートげ表示され 
ます。 


⑩ 

再を/ 

!录曰時臣」 

【再生中/録音中】 

ファイルの再生/録音時間丹'表示さ 
れます。 
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⑩ 

ファイル 

情報 

【再生中/録音中】 

ファイん情報げ表示されます。 

P.122 

⑩ 

ソ亡ソ 
残量表示 

【再を中/一時停止中】 

現在の^たリ残量 （M 目如乃バイト） 
が表示されます。 

【録音中】 

錄音できる残り時間げ表示され、リ 
アルタイムじ変化します。 


⑩ 

マー ク 
表示 

ファイル|ご設定ちれているマークな' 
表示ちれます。 

ザ…しあり 
— 〇…ファイル保護 
★■■■ あ気|こ入り 

P.101 




















AM モード画面 





画 


® j22khz 

[残量]36:00:22 


(3) 


が8日(金）17:24:22 00 

(5) ——プリセット1 
NHK 第一 

729khz 

[残量]36:00:22 


画面表术 


本機概要 


No. 

名顽 

機能 

参照 

ページ 

① 

日付 

月•日-曜日好'表示されます。 

P.58 

② 

時刻 

現在の時刻（時：分：秒）が表示さ 
れます。 

⑤ 

充電しベル 

電池パックの充電しペル好'表示され 
ます。 

P.17 

④ 

t ー ド表示 

AM まちは FM ガ表示ちれます。 

P.2 己 

愈 

プリ t ット 

プリ t ットのチゎンタル番号げ表示 
されます。 

P.32 

⑥ 

使用^亡I」 

固… SD^ 亡リカード選択中 
(表示なし）…内蔵リ選択中 

P.36 

⑦ 

周波数 

受信中の周波数好'表示されます。 


⑨ 

残量表示 

現在選択されている亡ード （AM また 
は FM) で錄音できる残り時間けた 
リ鶏量）が表示されます。 

リ残量は、緑音設定で設定され 
たビットしートじより增減します。 
録音中は、リアルタイムじ^たリ残量 
丹'変化します。 

公> 注意 

予約の設定でビットしートを変更する 
と、録音時間残量は変化しますので注 
意してくださし、。 
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本機概要 


画面表术 



FM モード画面 


■お觸咖 

(6) (4) 


防 ■■の Ji n 

(7^ 

76 ■ OOmhz 


[残量：]36:00:22 


目曰8日健）17:24:22酬 
© ——プリセット1 
NHK FM 

82 . SOmhz 

[残量]36:00:22 
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No . 

名称 

機能 

参照 

ページ 

① 

日付 

月•日-曜日げ表示されます。 

P .58 

② 

時刻 

現在の時刻（時：分：秒）灯'表示さ 
れます。 

⑤ 

巧電しべル 

電池パックの充電しペル丹’表示され 
ます。 

P .17 

④ 

t ー ド表示 

AM または FM 丹'表示ちれます。 

P .2 巳 

© 

プリかソト 

プリ t ットのチゎソネル番号げ表示 
されます。 

P .32 

⑥ 

使用：>^たリ 

固…リカード選択中 
(表示なし）…巧蔵リ選択中 

P .3 目 

⑦ 

周波数 

受信中の周波数丹’表示されます。 


⑨ 

^たリ 
残量表示 

現在選択されている亡ード （ AM また 
は FM ) で錄音できる鶏り時間（ベ亡 
リ残量）が表示されます。 

^たリ鶏量は、錄音設定で設定され 
たビットしートにより增減します。 
i 录音中は、リアルタイムじべたリ鶏量 
が変化します。 

逸^ミ主意 

予約の設定でビットしートを変更する 
と、録音時間残量は変化しますのでミ主 
意してくださし、。 








































巧電ち法 


レードルの組み立て 


■お翻^^ 

付属のクしードルは、工場出荷時のが態でちご使用いただ 
けます。 

この場合は、下記操作ず順1〜3.を省略し、クしードル 
CAC アダプタのコネクタを接続して<ださい。 

別売の AM ループアンテナを使用する場合は、クしード 
ル用背ちたれ巧む要です。その場合は、下記組立ず順を参 
照して < ださい。 

お; yfe 油由 

1 . クしードルカバーを 
外します。 

クしードルカバーの 
でっぱりを、前1こ巧し化 
すと簡単 I ご外れます。 


クしードルカバー 



充電ピン 


2 . クしードル用背ちた 
れをクしードル I こ合 
わせます。 


クしードル用背ちたれ 



3 . クしードル用背ちた 

れを押ちえ、後51こ 
傾けます。 

カチ‘ソと音なするまで 
差し込んで < ださい。 



B 禱駆, 

-巧電ピンに直接指を細れないで<ださい。 

-イ寸属の AC アダプタかは絶巧1こ使用しないで<ださい。 
















本機概要 


充電方ま 


本がの巧電 


■ぉ闘^^ 

本機の充電には、 liTF ①2とおりのちを巧あります。 
どち5の充電ちミ去でち、巧電時間等は同じです。 

-本機をクしードルに装着して充電する方ま 
-本機に直接 AC アダプタを接続して充電するちミ去 

充電時の画面表示は巧のとおりです。 

<電源が OFF のとき> 

充電中は画面1こ「充電中」ヒ表ホちれます。 

画面 I こ何ち表示ちれない 
場合は、10秒ほど待って 
な5本機をクしードルに 
入れ直して < ださい。 

充電巧完3すると、画面に 
「充電完3」ヒ表示ちれま 
す。 


<電源が ON のとき> 

上記の電源 OFF 時充電画面は表示ちれませんヴ、画面ち 
上の電ミ也マークが点滅します。 

フル充電の状態で再ちは約 15 時間、録音は約 10 時間使 
用できます。ただし、この使用時間は目まであり、状況に 
より使用時間はを化します。 



4! 



充電中 


41888 iSSS 




充電完了 


15 


■罰ほ a 团 クレードルに装着して巧電 

1 . クしードルに AC アグプタのコネクタを接続します。 



A ミ主意 

コネクタの向きを確認し 
て接続して < ださい。コネ 
クタ部分Iこ無理な力を加 
えるヒ S な障の原因となり 
ます。 


2 . 家庭用電源コン t ントに AC アグプタのコン t ントを 
差し込みます。 

バソコッなどと同じ〕ジ t ントを使用しないで < ださし、。 
y イブの原因となります。 



A 警告 

付属の AC アブプタ L ツ外は 
使用しないで < だちい。仕 
様の異なる電源じ接続す 
ると電池パックげ発义す 
るおそれがあります。 

















































3 . 本機をクしードル I こ装着します。 

巧電を開始します。 



A 警告 

クリップやま全ピンなど 
の金属牧 I を充電ピンのあ 
る部分へ入れないでくだ 
ちい。感電、故障の原因と 
なります。 

公を意 

本機をクしードルへ装着 
する際に、コ不クタ部分に 
無理な力を加えないでく 
ださい。破損の原因となり 
ます。 


■罰ほ a 团 直法 AC アダプタを接続して巧電 

1 . 家庭用電源コンわント I ご AC アグプタのコツ t ントを 
差し込みます。 



A 警告 

付属の AC アブプタ L ゴ外は 
使用しないで < だちい。仕 
様の異なる電源じ接続す 
ると電池パックげ発义す 
るおそれがあります。 


充電方ま 


本機概要 


2 . AC アダプタのコネクタは本機へ接続します。 
充電を開始します。 

A 警告 

AC アダプタ I こ巧団が巧類 
などが巧慰つたが態で使巧 
しないでください。放熱な' 
妨げ5れ、 クースの 変形、 
义災の原因となります。 

公注意 

コ不クタの向きを確認し 
て接続してください。コタ 
クタ部分 I こ 無理な力を加 
えると故障の原因となり 
ます。 


ぉ禱麵 

. 巧電中でち本機を使用することはできます。 

-満充電のが態にする I こは、約4時間の充電時間巧 I 必要で 
す。ただし、上記の充電時間はあ<まで目安であり、充 
電前の充電が況によりを化します。 

充電時間は、 AC アグプタ I こよる充電でち、 U 沈接続に 
よる充電でち同様です。 

-充電時間は、電源コン tz ントを使用する環境 I こよってち 
影響巧あります。 
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本機概要 


充電方ま 


-本機に使用ちれている電池バッソは、電池の残量がゼロ 
になる前に充電してち電ミ也寿命への影響はほとんどあ 
U ません。 

したガって、電ミ巧の残量を使い切ってな5巧電をするむ 
要はありません。（常1ご AC アダプタ/充電クしードル 
Ctz ットして使用してち問題ありません。） 

-本機をイ寸属の U 犯クーブルでバソコンに接続して充電 
すること好できます。 

詳細Iこついては、「バソコン接続操作」を参照して<だ 
ちし、。 


■語闊驅1 

•バソコン接続 （ P.109) 

•細璋ななと思った5 (P.130) 
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電化の巧量ま示 


■苗规斷 


電ミ也 マークの 示す内容は、 liTF のと おりです。 


十分あります。 

晒 


若干消耗しました。 

CDS 


半分消耗しました。 

四 


残りわす方'です。 

早急に充電してください。 

a 


電ミ也残量な空です。本機を動作ち 
だるちめ1ごは充電して<ださい。 

口 



電ミ也巧不足すると、画面に「充電して<ださい」ヒ表ホち 
れた後、自動的に電源巧切れます。 


巧軍して<ださい 


電ミ也マーク 



[ II 07061 l_l 722 F !0807 
四07061し l 724 Fi 0778 
因07061 l _ l 922 Fl 0807| 
[残量] 415.0 MB 1/5 


本機の電池残量を画面ち上の 
電池 マークで 表示します。 


上記^ッ t ージげ表示されて電源げ切れた場含、約1週 
間、力しンダーと時計の設定を保持していますげ、それ1^1 
降はリ t、 ソトされます。 




























充電方ま 


本機概要 


-本機を使用しな<てち2週間 Lil 上放置すると、電池の殘 
量はだ'□になります。 

-長時間録音する場合、録音中 I こ電池ヴ不足すると自動的 
I こ録音げ中断ちれてしまいます。 

録音前には、殘量表示をよ<確認してな白録音を開始し 
て < ださし、。 

長時間録音の前には、満充電してお < ことをお勧めしま 
す。 

-電池バッソ1こは寿命巧あります。充電を繰り返すうちに 
使用時間ガ巧第に短 < なります。 

使用時間ガ短<なってきた白、新しい電池パックヒ①交 
換巧化要になります。 

-電池パックはソーカー交換となります。電池パックの交 
換については、サポート t ンターまでお問い合わせ<だ 
さい。 

mmmtt 

•ユーザーヴポート tz ンター ( P .150) 
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付属なの巧続 


FM ケーブルアンテナ 


■ぉ剧 

FM ラジオを内蔵 スピーカで 聞<ときは 、 FM クー ブルア 
ンテナを使用します。 

■罰脚瞄 

1 . 本機の底面にある 
PHONES 端子（イわホ 
ン端子）に FM クーブ 
ルアンテナのプラグを 
差し込みます。 


Btgj 範, 

- FM クーブルアンテナを動けして、良おに受信できる位 
置をみつけて < ださし、。 

• FM クーブルアンテナを接続してち AM の受信感度 I ごつ 
いては変ねリガありません。ご留意<ださし、。 



-クしードル1こ装着し 、 FM 
クーブルアンテナを接続 
して使用することちでき 
ます。 



ステレオイヤホン 


■お翻^^ 

ステしオイわぶンは FM ラジオを聞 < 際のアンテナの役目 
をします。 


FM ラジオをステしオイわぶンで聞<場合は、 FM クーブ 
ルアンテナを接続するむ要はありません。 

S 、 M 、 L の3ヴイブのイわーピースを用意していますの 
で、お巧みのサイブを取り付けてご使用<ださし、。 

■罰脚瞄 

1 . 本機の底面 I こある 
PHONES 端子（イわホ 
ン端子）じ3テしオイ 
わぶンのプラブを差し 
込みます。 


B 禱酿, 

-イわぶンのクーブルを本機に巻き付けないで<ださし、。 
クーブルガ断線しちり、ラジオのタイブガ大き<なった 
U します。 

-イわ本ンを接続すると、スピーカな邑の音は出な<なります。 

-巿販のイわホンを使用することちできます。 

(一部製品を除 <) 


















■お翻^^ 

本機 I こ付属のネックつトラ、ソプを取り袖ブ、首か5ちげた 
が態で使用することで落下を K 止します。 

公言 口' 

激し<体を動けすときや、シュしツグーなどのをき込み①盾険 
好あるところではネックストラップを使用しないで < ださし、。 
思わめ事巧 I こつな灯るおそれ打'あります。 


■罰脚瞄 

1 . ネックストラップの細 
いひち①部分を本機の 
下部にあるストラップ 
取イ寸巧 I こ通します。 

2. 細いひちの輪にスト 
ラップの部分を通しま 
す。 



3. ストラップの部分を引き出して結 a 目ガできるよ 
ラじします。 

ぽどけないよラ、强めじ引っ張ってくださし、。 


付属品の接続 









ボタン操作 



巧巧し•長巧し 


本機のボタン操作は、「巧押し」と「長押し」の2ヒあり 
①方まガあります。 

■罰脚瞄 巧巧し 

1 . ボタンを押してな51秒た I 巧1ご離します。 

■罰脚瞄 長巧し 

1 . ボタンを画面巧変化するまで押し続けます。 
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電源操作 


電源 ON 


■お翻^^ 

本機の電源を ON にします。 

電源を入れたとき I こ表示ちれる t ー ドは、前回、電源を 
OFF にしたときの t ー ドです。 

偽 

liTF の場合は、電源を ON にできません。 

-充電が空のとき 

■罰脚瞄 

1 . [►!!] を起動画面な'表示ちれるまで長押しします。 
r ™」、「 AM 」、 TFM 」、「 MUSIC 」 のいすれなのモード巧表示さ 
れます。 

B 禱範, 

-電源巧 ON I 三な5ない場は、本機を充電して<ださい。 

脂隨範1 

•本機概要/充電ちま （ P .14) 

-一般操作/亡ード選が操作 ( P .25) 


一般操作 
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電源操作 


一般操作 


電源 OFF 


■お闘^^ 

本機の電源を OFF I こします。 

本機の電源を OFF I こする方まは、本操作が>外 I こ「スリー 
プタイマー」、「自動オフタイマー」によるちまヴあります。 

誠お S * 

liTF の場合は、電源を OFF I ごできません。 

-設定操作中 

- AM/FM t- ド時の録音中 
- AM/FM ド時の緑音一時停止中 

■罰ほ a 团 

1 . [►II] をエンデイング画面巧表示ちれるまで長押し 
します。 

電源な OFF になります。 
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B 漏範, 

-予約録音ヴ設定されている場合は、赤色 LED ヴ点滅し 
電源ヴ OFF I こなります。 

• AM 画面表ホ設定な' OFF の場合、 AM 亡ードで2秒間ボ 
タン操作好ないと画面ガ消むしていますヴ、電源は ON 
のが態です。このが態巧5電源を OFF I 三するときは、し、 
す'れなのボタンを巧して画面を表示ちだ、2秒巧1こ電 
源 OFF ①操作を行って<ださい。 


mmmn 

-設定操作/システム設定操作/スリープタイマー （ P .63) 
-設定操作/システム設定操作/自動オフタイマー （ P .64) 
• 設定操作/画面設定操作/ AM 画面表ホ （ P .91) 











音量操作 


■お闘^^ 

本機の音量は、本機ち側面 C ある [ + ] 、[一]で調節します。 

音量は〇〜30しべルの間で調節すること巧できます。 

初期音量を設定すると電源を入れたときの音量しベルを 
10〜25しべルの間で設定するこヒヴできます。 

■罰脚瞄 

1 . [+ ] を押すと音量巧大き<なり、 [-] を巧すヒ音 
量巧小ち <なります。 

[+] まちは[一]を押すと、音量け1しべル単位でアッ 
プブウンし、長巧しすると連続してアップダウンします。 


UUISUf 

圧107( 



QD 07 C 

14 

)778 


隣量] 415.0 MB 


1/5 


• 録音中の音量調節は亡ニタ音量の調節であり、録音しベ 
ルとは関係ありまだん。 

•音量は周囲の音が聞こえる程度でお聞き<ださい。 

. 音量を10〜25しべルの間で設定した場合は、巧回電 
源 ON 時 I ご、電源 OFF 時に設定していをボリュームし 
ベルで起動します。 

■瞧奎龍！ 

-設定操作/サウンド設定操作/ネリ期音量 （ P .81) 


一般操作 
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一般操作 


モード選が操作 


iMla 


本蝶では、操作の目的に応じて下表 I ご示す4つの t ー ド 
を用意しています。 


亡-ド 


內 客 


画面表巧 


TM 


予約緑音したフアイルを 
再生します。 


6日8团を ）17:24:22( 


171 [imiaiMwsuiaiiMra 

匹107061し 1 722 FI 0807 
旺]07061し 1724 FI 077 吕 
四07061し 1922 F 10807 
瞬量] 415.0 MB 2/5 


AM 


AM ラジオを受信/録音し 
ます。 


6曰 8团金）17:24:22欄 


729 


瞬量]36:00:22 


KHz 


FM 


FM ラジオを受信/錄音し 
ます。 


6日 8日冷）17:24:22欄 


76 .00 m 


[残量]36:00:22 


Hz 


MUSIC 


手動歸音したファイル、パ 
ソコン方'5ダウン□-ド 
したファイルを再生しま 
す。 


6曰8团金 ） 17:24:22獅 


111070611.172 0 AI 0522 
丘]070611 —1722 M し000 
匹1070611 —1724 MI _000 


fJl [iFiiiaiMKKiajiiwiml 

瞬量] 415.0 MB 已/5 


义 本書では、電源を日 N じしたときに表示される谷ちードの最初 
①画面を「トップ画面」と記載しています。 
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側お s * 

口>下の操作時は、シつテム設定操作は行えまだん。 

- AM/FM た ー ド時の録音中 
- AM/FM ド時の録音一時停止中 

-その化設定操作中 

■罰脚 fa 

1 . 操作している動作があれば停止します。 

設定操作をしている場含ま、ニュ ー] を押して、爸亡一 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、。 

2 . [ t - ド]を押します。 

[亡ード]を押すごとに、 TM 与> AM 与 > FM 与 MUSIC 与 TM ① 
順じ t ー ド丹'切り替わります。 





















































誤動作防止操作（ホールド機能) 


■お闘^^ 

本機では、誤ったボタン操作を防止するためにホールド機 
能を用意しています。 

す、ールド機能だ ON のときはボタン操作が無効となります。 

また、ホールド機能を ON にしてあ予約録音中①ス 
ピーカな5の t ニタ音を消すこヒヴできます。 


■罰脚瞄 

1 . 本機のち側面じある [ HOLD ] を失印の方向へスラ 
イドちせます。 

画面に 「 HOLD 」 と3秒間表示され、ボタジ操作巧無効 I ごな 
U ます。 



I HOLD I 

2007/06/08 

10:10圍 


2 . 解除するには、 [ HOLD ] を元に戻します。 


-予約録音の亡ニタ音を聞きたい場合は、ホールド機能を 
OFF I ごして<ださい。 

mmmtt 

-録音操作/テ約録音操作 （ P .42) 


一般操作 
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一般操作 


メニュー面面とボタン操作 


本機の各種設定は、一部の設定を除きソニュー画面巧5行 
います。 

^ニュー画面か5設定画面への移な辟、設定巧客の変更 • 
ず定じは、 [▲]、[▼]、 [<◄]、[►>]、 [► ll ] の 5 つの ボ 
タンを使庙します。 

特別な設定方法（予約確認/設定画面における曜日指定な 
ど）を除き、各ボタンは同じ操作に使用されます。 


本書では、^ニュー画面灯5各種設定画面への移巧じついて、 
しツ下①國を参考として記載し、詳細な操作手順を省略してし、 
ます。詳細な操作手順じついては、本頂の 4細左#式 を参照し 
てください。なお、下記例は、ベニュー画面丹5予約確認/設 
定画面を表示させる過程を示しています。フアイん再生中、一 
時停止中の場含は、表示されるべニュー内客好'異なります。 


^ニュー画面 


ノア/! J レ ibIb 集_ 


システム設定 
録-日設ぶ 
サウンド設定 
再生設定 
画面設定 
単語帳 


テ約画面 


テ約確認/設定画面 



6.日8曰(を）17:24:22酬 


確認予約番号团 


モ 


動 
メ 
曰 

[選択 


作 

U 

付 


OFF 
内蔵 
9月4曰 


<がわ][決定： ►■■] 


ファイル再生中、 
一時停止中の場合 


フアイル編集画面 ファイル巧割画面 


ファイル削隙 
ファイルコピー 

@) 

固が8日(を）17:24:22欄 

070613 1014 FI 0760 00 

フアイル分割 


分割しまずか？ 

マーク 

サウンド設定 


はし、 


1いい之 1 

再生設定 
画面設定 
スリープタイマー 
自動オフタイマー 
単語帳 


1[選択： ▲▼] [決定： ► ll ] 
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下の攝含は、設定操作は巧えません。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 
-その他設定操作中 


■罰脚瞄 ゾニュー画面のま示 

1. 操作している動作な'あれば停止します。 

2 . 各亡ードのトップ画面 I こ戻ります。 

設定操作を巧っている眉合は、[ベニュ ー] を押すと、各 
t ー ドのトップ画面に戻ります。 

TM / MUSICt - ドでファイルを再をしている場苗ん[► II ] 
を押し、一時停止禮、原る]を押すと、 TM / MUSICt - ド 
のトツプ画面に戻ります。 


TM/MUS にモードの場さ 

ファイル再を画面 


66 8团を ） 17:24:22晒 a 

0005/0005 00:00:19 

全ファイル 

07061 1_1720_ FI 0778_01 

- - ) 

64 k 


h ップ团’面 


园6日8团を ）1 7:24:22 欄 

QD 07061 し 1 722_ FI 0807 
( ZI 070611_1724_ FI 0778 I 
田 07061 1 J 922— FI 0807 じ 
瞬量] 415.0 MB 1/5 


一時停止中に 

原到でトップ画面を表示します。 



























































3 . ニュー] を押します。 

^ニュー画面丹'表示されます。 

AM / FM たード時は、「ファイル編集」の項目丹'非アクテイ 
ブ表示（選択不可）となります。 


■罰脚瞄 設定画面のま示 

1. [▲]、[▼]を}甲して、 
目的の設定を還巧し 
ます 0 

2. [Hl] を巧します。 

目的の設定画面丹'表示 
されます。 

さ5じ設定画面の選択 
丹'ある場含は、手順し 
2を繰り返します。 


例：ソニュー画面 


[▲]、[▼]で 
移動します。 



ル編集 1 


サウンド設定 I 
再生設定 ♦ 


予約 


日 aS も 


定定 
設設 
ム定ド定 
テ設ン設 
ス音ウ生 
シ録サ再 


ベニュー画面とボタン操作 


■罰ほ aa 齡鹏の蛙•なお1丽か:觸の設願目がお場さ) 


1. [▲]、[▼]を押して、 
設定内容を変更する 
項目を選がします。 

2. [く◄]、 [►>] を押し 
て、設定内客を変更 
します。 

目的の設定内客好'表示 
されたが態で設定項目 
を移動すると、表示され 
た内客を確定します。 

[HI] を巧します。 

保を確認、画面げ表示さ 
れます。 


例：テ約確認/設定画面 

[▲]、[▼]で 
移動します。 


動 作 

メモリ 
曜日/日付 
曜 曰 

録音元 
開始時刻 

唱■曰 

liE3 

Ml ： 




動 

メモ 
曜日/曰付 
曜 曰 
録音元 
開始時刻 


作 AIBHA [くィ]、[い]で 
'J 変更します。 

曜日 


MIC 
13時 



4 . [く ◄] を押して r はい」を選択し、 [M] を押します。 

設定内客を確定して前画面に戻ります。 


一般操作 
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一般操作 


ベニュー画面とボタン操作 


■罰ほ a 团 離解の賴•脱 ( 1111；か: ii が解かぶる場合） 


1 . [▲] 、 [▼] または 
[く◄]、 [►>] を押し 
て、設定内客を変更 
します。 

2. [ Hl ] を巧します。 

設定内客を確定して前 
画面に戻ります。 


例：地域設定画面 


宇都宮 
水 尸 
前橋 

Wm 

松本 


[▲]、[▼]で 
移動します。 



例：スリープタイマー画面 

[<◄] 、[い]で 
変更します。 


60分 
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手動選局操作 


■お闘^^ 

本機のラジオ選局には「ず動選局」、「自動選局」、「プリ 
t ット選局」 の 3 つの 操作ちを巧おります。 

ず動選局は、白動選局できない放送局を聞<場合など I こ、 
周波数を変化ちせて放送局を選局する方法です。 

偽 

Li (下の場合は、ま動選局操作は行えません。 

•録音中 

-録音一時停止中 
• TM / MUS に t - ド時 
-その他設定操作中 

■罰脚瞄 

1 . 操作している動作な'あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュー]を押して、各 t - 
ド①卜、ソプ画面へ戻ってくださし、。 

2 . [亡ード]を押して AM または FM モードを還がします。 

[亡ード]を押すごとに、 TM 与 AM 与 > FM 与 > MUSIC 与 > TM の 
順に切り替わります。 


3 . [くイ]、 [►>] を押します。 

周波数は [<◄] を押すと低くなり、 [►>] を押すと高 
くなります。 

本機で受信可能な周波数域と変化量はし处下のとおりです。 


バンド 

固波数域 

変化量 

AM 

日 22 kHz 〜 1629 kHz 

9 kHz 華位 

FM 

7目.日 OMHz 〜108.0日 MHz 

日. 1 MHz 華位 


4 . 放送局の周波数に合わだます。 

テしビ （1 〜 3 ch ) の音声を聞<ときは、 FM ラジオの园汲 
数を rich : 95. 7 MHz 」、 ロホ：101. 7 MHz 丄 口 ch : 107. 7 MHzJ 
I ご合わだます。 

-選局中はプリ b ット表示巧;'肖えます巧、巧障ではありません。 

• AM 画面表示設定が OFF の場合、 AM 亡ードで2秒間ボ 
タン操作好ないと画面好消なします。ず動選局操作を巧 
ラときは、いすれなのボタンを押して画面を表示ちだ、 
2秒 L 乂巧に操作を開始して<ださい。 

脂閱酷1 

•選局操作/自動選局操作 ( P .31) 

-選局操作/プリ t ’ソト選局操作 ( P .32) 

• 設定操作/画面設定操作/ AM 画面表ホ （ P .91) 


選局操作 
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直動選局操作 


■お剧腸 

本機のラジオ選局 I こは「ず動選局」、「自動選局」、「プリ 
t ット選局」 の 3 つの 操作方ま巧あります。 

自動選局は、電波を受信するまで自動的に周波数をを化ち 
だ、放送局を還局するちミ去です。 


選局操作 


下の場含は、手動選局操作は巧えません。 

•録音中 

-録音一時停止中 
• TM/MUSIC t- ド時 
-その他設定操作中 

■罰住細 

1 . 操作している動作げあれば停止します。 

設定操作をしている場含は、ニュー]を押して、各 t - 
ドのトツプ画面へ戻ってください。 

2 . [t — ド]を巧して AM または FM 亡ードを選がします。 

[亡ード]を押すごとに、 TM 与 AM 与 FM 与 MUSIC 与 TM ① 
順に切り曽わります。 

3 . [<◄]、 [►>] を長押しします。 

周渡数は [<◄] を長押しすると低くなり、 [►>] を長 
押しすると高くなります。 

放送局の電波を受信するまで変化します。 

電波を受信すると、自動的じ選局げ停止します。 
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4 . 自動選局ちれた放送局ヴ目的の放送局でない場合 
は、再度自動選局します。 

自動選局を途中で止める眉合は[<◄]、[► II ]、 [►>] 
を押して < ださし、。 

-選局中はプリ t ット表示灯;'肖えますな、化障ではありませ 
ん。 


• 放送局 L 分外の電波を受信しち場合でち白動還局したヒ 
判断ちれ、自動選局を停止します。 

• 放送局の電波ヴ弱<、自動選局できない場合はず動還局 
して <だ'ちし、。 

• AM 画面表ホ設定び OFF の場合、 AM 亡ードで2秒間ボ 
タン操作好ないと画面ガ消むします。自動選局操作を行 
ラときは、いすれなのボタンを押して画面を表示ちせ、 
2秒 L 乂内に操作を開始して<ださい。 


fHHp 

-選局操作/プリ t 、ソト選局操作 ( P .32) 

-設定操作/画面設定操作/ AM 画面表示 （ P .91) 










プリセット選局操作 


柄曇 

本機のラジオ選局には「ま動選局」、「自動選局」、「プリ 
t ツト選局」①3つの操作ちミ去巧あります。 

プリ t ツト選局は、あ5なじめ放送局巧登録ちれちチゎン 
ネルを選んで還局するちをです。 

Li (下の場合は、プリ t 、ソト還局操作はなえません。 

• 緑音中 

-録音一時停止中 
.TM/MUS に f ー ド時 
-その他設定操作中 

•罰脚瞄 

1 . 操作している動作な'あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュー]を押して、各亡一 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、。 


2 . [ t - ド]を巧して AM まちは FM モードを還択します。 

[たード]を押すごとに、 TM 与 AM 与 > FM 与 > MUSIC 与 TM ① 
順じ切り曽わります。 

3 . [▲]、[▼]を押して、登録されたチわンネルを選 
択します。 

[▲] を押すとチゎンタルアップし、 [▼] を押すとチゎン 
ネルダウンします。選択した放送局の放送を聞くことげで 
ぎます。 


• AM 画面表示設定な ' OFF の場合、 AM 亡ードで2秒間ボ 
タン操作ガないと画面丹'消むします。プリ t ット選局操 
作を行ラときは、いすれなのボタンを押して画面を表示 
ちせ、2秒 L 乂内 I こ操作を開始して<ださい。 


選局操作 


mmm 

•選局操作/プリかソト登録操作 （ P .33) 

• 設定操作/画面設定操作/ AM 画面表示 （ P .91) 
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選局操作 


プ U セット登録操作 


■お闘^^ 

化域設定を巧ラと、放送局を自動 
でプリ t 、 ソト|こ登録します。 

化域設定で自動登録ちれな巧っ 
ち放送局は、ず動でプリ t ット I こ 
登録すること巧できます。 

また、化域設定を行わす、放送局をすべてず動で登録する 
ことちできます。 

AM/FM t - ドとち1ご10チゎンネルまでプリかソト I 三登 
録するこヒヴできます。 

偽 t お Si 

Lil 下の場合は、プリ t 、 ソト登録操作は巧えまだん。 

•録音中 

-録音一時停止中 
• TM/MUSIC t- ド時 
-その他設定操作中 

•罰住綱 

1 . 操作している動作な'あれば停止します。 

設定操作をしている場含は、ニュー]を押して、各 t - 
ドのトップ画面へ戻ってくださし、。 

2 . [ t — ド]を巧して AM まちは FM 亡ードを選がします。 

[亡ード]を押すごとに、 TM 与 AM 与 FM 与 MUSIC 与 TM ① 
順に切り曽わります。 


6日8日【か 17:24:22 0!!!] 

プリセツト IB 

76. OOmhz 

[残量]3日:00:22 
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3 . 登録したい放送局を選局します。 

( fi ) 手動選局操作 ( P . 30) /自動選局操作 ( P .31) 

4 . [► II ]を押します。 

プリ tz ' ソト表示な'点滅します。 

5 . [▲]、[▼]を押して登録するプリかソトチわンネ 
ルを選択します。 

[▲] をを巧すとチわンタルアップし、 [▼] を巧すとチわ 
ンタルダウッします。 

6 . [► ii ] を押します。 

選巧しちプリ t ットチわッネル I ご放送局け登録ちれます。 

B 賴酿, 

-すでに登録ちれているプリ t 、 ソトチわンネルを選巧し 
ち場合は、上書きちれます。 

-プリ t ットの登録内容を変更してちテ約で設定ちれた 
周波数はを更ちれません。 

-本機でプリ t ットを登録した場合は、放送局召は入力で 
きまだん。放送局召を入力する場合は、付属のソフトを 
使用して < ださし、。 

腸隨號 ■ 

-設定操作/シ3テム設定操作 / i 也域設定 ( P .59) 
















録音操作 


■ぉ闘^^ 

本機の録音操作には、ず動録音と 
テ約録音の2種類巧あります。 

どちらの操作ち録音を開始する 
ヒ録音ファイルヴ作成され、それ 
ぞれ AM • FM • M に. LINE フオル 
グまたは TIMERREC フォルグ I ご保管ちれます。再生の際 
①フォルグ選択は、再生スタイルの選巧によってないま 
す。録音巧には内蔵べ亡リと外部ソ亡リカード丹'あり、ど 
ち5なを選がします。 

ず動録音では、 [ 録音/しッスン]①ボタン操作により、 
マイク•ラインイン 、 AM • FM ラジオ放送を簡単 C 録 
音することができます。 

また、予約録音では、開始•お3時刻と期間を指定し、マ 
イク•ラインイン 、 AM • FM ラジオ放送を録音するこ 
とな'できます。 

テ約巧設定ちれているが態で電源を切ると、赤色 LED 好 
点滅してテ約巧あることを知5だます。 


63 8けか17:24:22欄 

0001/0001 00:01:25 

直 FM 

070608 —1724 FI 0778_00 
跨量]3日:00:22 32 k 



手動録音 

予約録音 

保管フォルダ 

AM / FM/M に / LINE 
フォルブ 

TIMERREC フオ J レダ 

録音先 

内蔵リまたは 
外部リカード 

内蔵>^亡リまたは 
外部^たリカード 

歸音元 

AM / FM ラジオ放送 

M に入力 

UNEA 力 

AM / FM ラジオ放送 

M に入力 

LINE 入力 

録音ファイル 
巧を時の t ード 

MUSIC トド 

TMt - ド 


録音操作 
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録音操作 


録音操作 



-ファイルま写は自動的にナンバリングされます。 

• 録音できるファイル数は2000個までです。 

ただし、1フォルブ内 I こ録音できるファイル数は25日個 
です。 


■識重範1 

-一般操作/亡ード選が操作 （ P .25) 

•録音操作/ソ t リ選が操作 （ P .36) 

-設定操作/録音設定操作 ( P .69) 

-録音操作/ず動録音操作 ( P .37) 

-録音操作/予約録音操作 ( P .42) 

•再ち操作/再生スタイル選択操作 ( P .43) 
• 用語解説/フアイルの名前 （ P .123) 
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メモリ還が操作 


■苗规斷 


録音先には、内蔵べ亡リと外部ソ 
t リカードを選がするこヒガで 
ぎます。 

予約録音する場合は、予約設定で 
録音先ソ亡リを選がするこヒヴ 
でぎます。 


『画ベ亡リカード選お時 


师 


け 1 [imiaiMBiMiiaHiiia 

固070611 1 722 FI 0807 
因070611 1724 FI 0778 
面07061 1_1 922 R 0807 
膊量] 415.0 MB 1パ 



側拙> 

Lil 下の場合は、ソ亡リ還が操作は巧えません。 
-ベモリカードガ装着ちれていないとき 
• 歸音中 

-歸音一時停止中 
• ファイル再を中 
-その他設定操作中 


■罰脚瞄 

1 . 操作している動作な'あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュー]を押して、各モー 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、。 

2 . [A-B] を押し、録音するソたリを選がします。 

内蔵べ¢1」とべ¢1」カードヴ交互1こ切り替ります。 

ベ亡リカードを選巧した場合は、画面 I ご「固」巧'表示され 
ます。 

^たリカード好'装着されていない場含は、「カードげあり 
まだん」と表示されます。 


•録音中にソ亡リヴ不足しち場合は、画面Iこ「ソたリ巧一 
杯です」ヒ表示され、録音を停止します。 

録音中にソたリが不足しないよラに、録音前に化す'ベ t 
リ残量を確認して < ださし、。 

•ソ亡I」ガ不足した場合は、不要なファイルを削除して< 
だちい。 


■語閱範1 

-設定操作/予約設定操作/予約確認/設定 （P.5 1 ) 

-設定操作/システム設定操作/システム情報 （P. 日の 
-ファイル操作/ファイル編集操作/ファイル削除 (P.97) 


録音操作 
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手動録音操作 


録音操作 


ラジオの録音 


■お闘^^ 

受信している AM / FM ラジオを 
録音します。 

本機で録音したファイルは MP 3 
ファイルとなります。 


AM ラジオを録音したファイルは 

AM フォルグ I ご、 FM ラジオを録音したファイルは FM フォ 
ルグ I ご保管ちれます。 

AM / FM フォルグは、再ちスタイルで r フォルグプしイ」 
を選がすると、表示および還がすること巧できます。 

偽 

Li (下の場合は、ラジオの録音操作は行えません。 

• TM/MUSIC t ー ド時 
•録音中 

-録音一時停止中 
-その他設定操作中 

•罰住細 

1 . 操作している動作げあれば停止します。 

設定操作をしている場含は、ニュー]を押して、各 t - 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、。 

2 . [ t — ド]を巧して AM まちは FM 亡ードを選がします。 

[亡ード]を押すごとに、 TM 与 AM 与 FM 与 MUSIC 与 TM ① 
順に切り曽わります。 


6日8日嘘> 17:24:22町11 

0001/0001 >： 00:01:25 
直 FM 

070608 _1724 FI 0778_00 
膊量]3日:日日:22 32 k 
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3 . [録音/し ッスン ] を押します。 

ホを LED が点なし、歸音を開始します。 

画面じは、フアイん番号 • 歸音動作表の「こ*]」 • 録音経 
過時間-ファイル名丹’表示されます。 

4 . 録音を停止する場 S ま、再度臨音/しッスンに押し 
ます。 

録音中にスリープタイマー設定で、録音を悟止ちだることも 
できます。 

B 漏酿, 

-録音開始な5 5秒間は、録音を停止できまだん。 

• AM / FM ラジオを録音するときは、本機の LINE/M に 
端子（外部入力端子）にオーディオクーブルガ接続され 
ていないことを確認して < ださし、。 

オーディオクーブルが接続ちれていると、タイブの原因 
となります。 

-受信状態灯悪いと、きれいに録音すること好できません。 
また、デジタルソイブ巧混入する場合ちあります。 
できるだけ良好な受信状態にして録音して < ださし、。 


■菌闊匪！ 

-録音操作/録音操作 ( P .34) 

•録音操作/ソたリ選択操作 ( P .36) 


•再ち操作/再ちスタイル選が操作 ( P .43) 


• 設定操作/システム設定操作/スリープタイマー （ P .63) 


















マイク音源の録音 




本機の内蔵マイクまたは巧版の 
マイクを接続して音靑などを録 
音します。 

本機で録音したファイルは MP 3 
ファイルとなります。 


6曰 8 B 法）17:24:22师 n 
0001/0001:•: 00:01:25 
直 MIC 

070608 _1724 MI — 00001. 
度量]36:00:22 32 k 


巿販①マイクで録音する場合は、録音設定のマイク/ライ 
ンの設定を「マイク （ t ノラル）」または「マイク（ステ 
し才)」に設定します。 


内蔵マイクまたは巧版のマイクで録音ちれたファイルは、 
MC フォルグに保管ちれます。 


M にフォルグは、再ちスタイルで「フォルダプしイ」を選 
巧すると、表ホおよび還ができます。 

•細 

Lii 下の場合は、マイク音源の録音操作は行えません。 

- AM/FM t- ド時 
• 歸音中 

-録音一時停止中 
-その他設定操作中 

■罰ほヨ圓 賴7イクで g ® する居さ 

1 . 操作している動作な'あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュー]を押して、各亡一 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、。 


手動録音操作 


2 . [亡ード]を巧して TM または MUS に亡ードを選おします。 

[たード]を押すごとに、 TM 与 AM 与 FM 与 MUSIC 与 TM ① 
順じ切り營わります。 

3 . [録音/しッスジ]を巧します。 

ホを LED が点好し、歸音を開始します。 

画面じは、ファイル番号 • 錄音動作表术「こ*]」 • 録音経 
過時間-ファイル名丹'表示されます。 


録音操作 


4 . 録音を停止する場 S ま、再度踰音/しッスンに巧し 
ます。 

録音中|こスリープタイマー設定で、録音を停止ちだることち 
できます。 

■罰ほ aa ホ pg の7イクで综きする場合 

1 . マイク/ライン画面で、「マイク （ t ソラル)」また 
は「マイク（ステし才）」を設定します。 


^ニュー画面 録音設定画面 マイク/ライン画面 


ファイル編集 

システム設定 

<s 

AM ラジオ 

FM ラジオ 
ライン入力 


6曰8日油）17:24:22酬 

マイク（モノラル） 
マイク（ステし才） 

跡曰日又疋 


マイク入力 


ライン 

サウンド設定 
泻生設定 
画面設定 
単語帳 


ソン V □® 吾 


[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 






渗照）^ニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 


2 . ニュー]を巧し、トップ画面に戻ります。 
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手動録音操作 


録音操作 


3 . 本機に巿販のマイクを接続します。 

本機の左側面じある LINE/M 1 C 揣子ぴ^部入力端子〉じマ 
イクを接続します。 

4 . [録音/しッ スン] を押します。 

赤色 LED 好'点に[し、錄音を開始します。 

画面じは、ファイル番号 • 錄音動作表术「こ*]」 • 録音経 
過時間-ファイル各丹'表示ちれます。 

ち. 録音を停止する場 S ま、再度踰音/しッスンに押し 
ます。 

録音中 I ごスリープタイマー設定で、録音を停止ちだることも 
できます。 

6禱駆, 

-録音開始な5 5秒間は、録音を停止できまだん。 

•内蔵マイクでの録音中 I こ、 UNE / M に端子（外部入力端 
子）へオーディオクーブルを接続した場合、その時点で 
録音が終3します。 

•マイク録音中に [ t ード]を長巧しすると、マイクボ 
リューム「上、中、下」の画面灯表示ちれ、感度の切り 
替亏巧'ァ'ぎ4ザ 

初期設定は「中」になっていますので、録音音量好小さ 
し、ときは「上」を大きいときは「下」を還択して<ださし、。 

•巧販①マイクは、プラグ巧3.日のタイプのェしクトしッ 
トコンデンサマイクをご使巧<ださし、。 

グイナミツソマイクは使用できません。 


-本機の LINE / M に端子はプラブインパワー巧応です。 
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PJ 閥範1 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .27) 

-録音操作/録音操作 ( P .34) 

-設定操作/録音設定操作/マイク/ライン ( P . T 4) 
•再ち操作/再ちスタイル選が操作 ( P .43) 

-設定操作/システム設定操作/スリープタイマー （ P .63) 







かが音源の録音 


■ぉ闘^^ 

本機とオーディオ機器を巧版の 
オーディオクーブルで接続して、 

オーディオ機器の音源を録音し 
ます。 

オーディオ機器な5録音した 
ファイルは、 LINE フォルグに保管ちれます。 

LINE フォルグは、プしイスタイルで「フォルグプしイ」を 
還択すると、表示および選巧できます。 

また、シンク□録音機能を設定すると、オーディオ機器か 
5の入力信号を検知して自動録音することヴできます。 

偽 

Li (下の場合は、外部音源の録音操作は行えまだん。 

- AM/FM t- ド時 
•録音中 

-歸音一時停止中 
-その他設定操作中 


63 8日(か17:24:22酬 
0001/0001 00:01:25 

直 LINE 

070608 _1724 L し0000 1. 
膊量]3日:00:22 32 k 


手動録音操作 


■罰ほ a 团 

1. マイク/ライン画面で、「ライン」を設定します。 


^ニュー画面 録音設定画面 マイク/ライン画面 


ファイル編集 

システム設定 


AM ラジオ 

FM ラジオ 
ライン入力 


66 8日曲17:24:22欄 

マイク（モノラル） 
マイク（ステし才） 

跡曰日又/£ 


マイク入力 


ライン 

サウンド設定 


マイク/ライン 


再生設定 
画面設定 
単語帳 


I シンクロ録音 I 


[選択：[決定： ►■■] 






渗照）^ニュー画面とボタソ操作 （P. 27) 


2. [ソニュー]を押し、トップ画面に戻ります。 

3. 本機とオーディオ機器をオーディオクーブルで接 
を冗します。 

本機の左側面じある L I NE/MIC 端子び七部入力端子）とオー 
ディオ槪器のへ、ソドホン端子を巿販①オーディオクーブ 
ルで接続します。 

4. [録音/し、 ソスン] を押します。 

赤色 LED 好'点なし、録音を開始します。 

画面じは、ファイル番号 • 錄音動作表术「こ*]」 • 録音経 
過時間-ファイル名丹’表示されます。 

ち. オーディオ機器の再生ボタンを押します。 

オーディオ機器な5再ちちれち音源げ本機に歸音ちれます。 

歸音しペルはオーディオ機器のボリュームで調整してください。 


録音操作 


40 




























手動録音操作 


録音操作 


6 . 録音を停止する場 S ま、再度踰音ルツスンに押し 
ます。 

録音中 I ごスリープタイマー設定で、録音を停止ちだることも 
できます。 

B 儲範, 

-録音開始な5日秒間は、録音を停止できません。 

-ライン録音をする場合は、巧版のオーディオクーブルを 
使用して < ださい。 

-オーディオ機器の操作については、オーディオ機器に付 
属①取扱説明書をご覧<ださい。 

-事前に録音テストを行い、適切なしべルで録音ちれるよ 
ラにオーディオ機器のボリュームを調節して<ださい。 

• オーディオ機器な5の録音中に本機な5オーディオ 
クーブルを外した場合、その時点で録音は終3します。 

mmmtt 

•一般操作/ソニュー画面ヒボタツ操作 ( P .27) 

•録音操作/録音操作 ( P .34) 

-設定操作/録音設定操作/シンク□録音 （ P .75) 

-設定操作/録音設定操作/マイソ/ライン ( P . T 4) 
•再ち操作/再ちスタイル還が操作 （ P .43) 

-設定操作/システム設定操作/スリープタイマー （ P .63) 
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巧約録音操作 


■ぉ闘^^ 

テ約を設定すると、自動的に録音 
を開始します。 

録音元を AM ラジオ、 FM ラジオ、 

MC 入力、 LINE 入力巧5還巧し、 

開始•お3時刻を設定します。 

予約巧設定ちれているが態で電源を切ると、赤色 LED 丹’ 
点滅してテ約巧あることを知5だます。 

•細 

Lii 下の場合は、予約録音操作は行えません。 


固が8げか17:24:22 ODE 


予約確認/設定 


予約化;兄一覧 
予約機能 

惜択： ▲▼] [決定： ► II ] 


• TM / MUS にモード時のファイル再を中 
- TM / MUSIC 亡ード時のファイルー時停止中 
•録音中 

• 録音一時停止中 
• その他設定操作中 



参辱）設定操作/吊巧設定操作/吊巧巧認/設定 （ P .5 1 ) 

B 漏範, 

-予約設定の前に、本機の日巧と時刻ヴ正確に設定されて 
いることを確認して < ださし、。 

• AM フジオの録音中は、画面のノイブ巧録音ちれなし、よ 
ラに画面表示を OFF |ごして<ださい。 

-予約録音中の t ニタ音を聞きたい場合は、ぶールド機能 
を OFF Iごして<だちい。 


-予約の開始時刻と終3時刻巧同じ時刻の場合など、有効 
な予約時刻な'設定ちれていないと、画面に r 終3時刻ヴ 
巧効です」と表示ちれます。 

このとき、予約を保なすることはできまだん。 

■瞧重龍！ 

-設定操作/システム設定操作/力しンブー設定 (P.58) 

-設定操作/予約設定操作/予約確認/設定 （P.5 1 ) 

• 設定操作/画面設定操作/ AM 画面表ホ (P.91) 

•一般操作/誤動作 K 止操作（ぶールド機能） （P.2 巳） 


録音操作 
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岳を操作 


再まスタイル選が操作 


iTOla 


ファイルを再ちする際の再生方 
まを選がします。 

再ちスタイルにはな下の4 つの 
スタイル巧あります。 


6日が曲17:24:22欄 

リピート 

A - B ボタン設定. 



再生スタイル 

内 客 

y — 7 ル 
プしイ 

すべてのファイル巧順番 1 ご遅巧でき、フォル 
ダ|ご関係な < 再生すること巧できます。 

TM 亡ード 

本機でモの録音したファイルを再生できます。 

MUS にモード 

本機で手動録音しちファイルあよひ'バソコンな 
白グウッ□-ドしたファイルを再ちできます。 


TM トド 

予約 01 〜 2 日フォルダ内のファイルを再生で 
きます。予約 01 〜 2 日フブルダじは予約錄音 
されたファイル丹‘保管されます。 

MUS に亡ード 

AM/FM/M に/ LINE フォルダおよ。パソコ 
ンで任意に作成したフォルダ内のファイルを 

フォルブ 

再生できます。 

プしイ 

- AM フォルダじは AM ラジオを錄音したファ 
イルげ保管されます。 

- RV1 フォルダじは FM ラジオを録音したファ 
イル好'保管されます。 

- M にフォルブじは内蔵マイクあよ a 巿販の 
マイクで錄音したファイル丹’保管されます。 

- LINE フォルダじはライン入力で錄音した 
ファイルげ保管されます。 


43 


お気に入り 
プしイ （★) 

あ気にんり区設定したファイルのみを再まできます。 
TM、MUS にモードで再生できます。 

しおりプしイ 
〔ぶ.） 

しおりを設定しをファイルのみを再をできます。 
TM、MUS にモードで再生できます。 


1^1下の場含は、再生3タイル選択操作は行えません。 

- AM/FM f - ド時 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 

■罰脚剛 

設定操作/再を設定操作/再ちスタイル （ P .86) 

( ii ) ファイル操作/ファイル編集操作/ 

マーク（しおり、お気に入り、ファイル巧雲） ( P .101) 

B 禱劇 

-工場出荷時設定はノーマルプしイ I こ設定ちれています。 

腸隨範 1 

•用語猫説/再ちスタイルとは ( P .121) 

•設定操作/再ち設定操作/再ちスタイル （ P .86) 

-ファイル操作/ファイル編集操作/ 

マーク（しあり、あ気に入り、ファイル保護） ( P .101) 


























再生-停止操作 


■お闘^^ 

ず動録音、または予約録音した 
ファイル、パソコンな5転送した 
つアイ ルの再ち-停止操作を行し、 
ます。 


側拙> 

Li (下の場合は、再ち-停止操作は巧えません。 

- AM/FM t - ド時 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 

■罰脚瞄 

1 . 操作している動作巧あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュー]を押して、各 t - 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、。 

2. [t- ド]を巧して riMj または rMusicj 亡ードを 
選がします。 

[モード]を巧すごとに、 ™ 与 AM 马 FM 马 MUSIC 与™① 
順 I ご 切り替わります。 

ファイルのリストけ表示ちれます。 

リストけ表示ちれていなし化きは、[戻る]を}甲します。 
フォルダプしイ、お気 C 入りプしイ、しおりプしイ①場合は、 
フォルダのリストも表示ちれます。 


69 8けを）17:24:22欄 

0005/0005 00:00:19 

全ファイル 

070608 —1724 FI 0778_00 


64 k 


3. [▲]、[▼]を押して再生するファイルを選択します。 

フォルダプしイの場含は、 [ Ml ] または [►>] を押し 
てフオルダを開き、[▲]、 [▼] を押してファイルを選 
択してくださし、。 

開いたフォんダを閉じるじは [<◄] を押します。 

4. [►り]を巧します。 

再生を開始します。 

5. -時停止する攝含は、もう一度 [ HI ] を押します。 

再生を一時停止します。動作表示丹’「こ H ]」 じなります。 
[戻る]を押すと停止が態となり、ファイん①リ^卜表示 
I ご戻ります。 

一時停止中|ご[►11]を巧すと、続きを聞<こと巧できま 
す。まを、一時停止中|こ電源を切った場合でち、巧|ご電源 
を入れちときは、電源を切っをときの位置を記憶していま 
す。[►11]を巧して続きを聞<ことけできます。 

B 瞧駆, 

•テ約録音したファイルを再生する場合は 「 TM 」 t - ド 
を還がします。その化のファイルを再ちする場合は 

rMusicj t- ドを還がします。 

-本機の再生-停止操作は、一般のにプしイわ一の一時 
停止機能（ポーブ機能）と同様の動作になります。 


mmma 

•再生操作/再ち操作 ( P .43) 


岳生操作 
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早送り•早房し操作 


岳を操作 


ttg 間;斷 


ファイルを早送り•早戻しする操 
作です。 

早送り•早戻しには3倍を、10 
倍を、10日倍ま、500倍を巧あり、 
[く◄]、 [►>] を}甲して速度を選 
巧できます。 


6.日8日法> 17:24:22欄 

0005/0005：»>： 00:01:49 
をファイル 

070608 —1724 FI 0778_00 
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3〜10倍をでは、再ちしな巧5早送り•早戻し巧できます 


ファイルの開始•終3位置まで早送り 


I 早戻しすると停 J 


します。 


側お 

Li (下の場合は、早送り•早戻し操作は巧えまだん。 
• AM / FMt - ド時 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 


■罰脚瞄 

1 . ファイルを再生します。 

處爾）再生-停止操作 （ P . 44) 
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2 . ファイルを早送りする場合は [►>] を押します。 

[►>] を押すごと I ご早送りのま度巧'上けります。 

肉吟的今的岭閲 

早送り中 I ご [► II ] を押すと早送りな止まり、通甫の再生 
|こ戻ります。 

3 . ファイルを早戻しする場合は[く ◄] を巧します。 

[<◄] を押すごと I ご早戻しの速度巧上けります。 

肉岭肉岭的な的 

早戻し中 I ご [► II ] を押すと早戻しな止まり、通甫の再生 
|こ戻ります。 

B 賴範, 

• 10日倍をと日0日倍までは、再ちしな巧5①早送り•早 
戻しはできません。 

mmmtt 

-再ち操作/再ち-停止操作 ( P .44) 

• 用語解説/ファイルとは （ P .122) 

















スキップ操作 


■お闘^^ 

再生中のファイルを3キップし 
ます。 

再ち中ファイルの巧頭のほな、前 
後ファイルの先頭へスキップす 
るこヒヴできます。 

Li (下の場合は、つキップ操作は行えません。 

- AM/FM t- ド時 
• 録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 

■罰脚瞄 

1 . ファイルを再生します。 

( gg ) 再生-停止操作 （ P. 44) 

2 . 再生中に[▲]、[▼]を押します。 

再生中に [▲] を押すと再生時間丹'日秒未満の場含、前の 
ファイルの巧頭にスキップし、再生を開始します。 

再生時間好' 日秒が上の場含、再生中①ファイルの先頭にス 
キップし、再生を開始します。 

再を中に [▼] を押すと巧のファイル①克頭じスキップ 
し、再生を開始します。 


63 8げか17:24:22欄 

0005/0005 00:00:19 
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3 . 再生中に[▲]、[▼]を長押しします。 

再生中に [▲] を長押しすると前のファイルへ連続スキッ 
プし、ボタンを離した時点で表示ちれているファイルの再 
をを開始します。 

再生中に [▼] を長押しすると次のファイルへ連続スキッ 
プし、ボタンを離した時点で表示されているファイルの再 
をを開始します。 

I 關重驅1 

-再生操作/再生-停止操作 （ P .44) 


岳生操作 
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岳を操作 


再生連度を更操作 


■お閱腸 

ファイルの再ち中に再ちま度を 
変更します。 

変更できる再ちま度は再生設定 
/ま度ボタン設定で巧定します。 

選ができる再ち速度は Li (下のと 
おりです。 

を.3 : 0.5 倍ま 
卜 . i ] : 0.7 倍ま 
5与：1 .3 倍ま 
5,.=]:1.日 <宜速 

再ち設定/ま度再ち方まの設定 I こより、再生速度を変更す 
る巧をファイルを「1ファイル」、「継続」巧百還がするこ 
ヒガできます。 

誠お Si 

Li (下の場合は、再生を度変更操作は行えません。 

• AM / FMt - ド時 
• 録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 
-その他設定操作中 


6. 日が曲17:24:22欄 

0005/0005；：►。ミ00:00:19 
全ファイル 

070608 _1724 FI 0778_00 


64 k 
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■罰脚瞄 

1 . ファイルを再生します。 

( g §) 再生-停止操作 （ P. 44) 

2 . 再生中に[速度]を押します。 

再生速度げ切り替わります。 

変更した再生速度は、再生丹'終3すると解除され、標準速 
度Iこ戻ります。 

まち、一時停止中Iご [► II ] を押すと、変更しを再を速度 
で再開します。 

3 . [戻る]を押します。 

標準速度Iこ戻ります。 

-この機能は、 MP 3 おすのファイルでのみ動作します。 
ただし、 VBR には巧応していまだん。 

•この機能を使用中は、 t ソラルになります。 

■關重範1 

-再ち操作/再ち-停止操作 ( P .44) 


• 再生操作/リピート操作 ( P .48) 


• 設定操作/再ち設定操作/ま度ボタン設定 （ P .87) 
• 設定操作/再ち設定操作/ま度再生ちま ( P .89) 

• 用語解説/フアイルとは （ P .122) 


















リピート操作 




リピート操作じは、ファイル単位 
の再生を繰り返す「リピート機 
能」と指定した区間の再をを繰り 
返す「区間リピート機能」があり 
ます。 


69 8けを）17:24:22欄 

0005/0005 00:00:19 

全ファイル 
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フアイル再ち時には、リピート機能のいすれなのちミ去ヴ動 
作しています。 

リピート機能 I こは、 L 乂下①日つ①リピート方ミ去巧あります。 


リピ -h 

リピートちま 

アイコン 

ターマル 

すべてのファイルをファイル番号 
順に再をして停止します。 


] 曲ソーマル 

1ファイルのみを再生して停止し 
ます。 

旬 

1曲リピート 

1ファイルのみをリピート再生し 
ます。 


全曲リピート 

すべてのファイルをファイル番号 
順にリピート再生します。 

Oa 

ランダム 

すべてのファイルをランダムじリ 
ピート再生します。 

Or 


区間リピート機能には、 L 乂下の2つのリピートちを巧あ 
ります。 


区間リピート機能 

リピート方法 

A - B 間 
リピート 

再生中に [ A - B ] を押してリピート区間 （ A - 巨 
間〉を設定すると、設定した区間 〔 A - B 間）の 
再生を繰り返すこと丹'できます。 

フジタツチ 
リピ-卜 

再生中に [ A - B ] を押した位置な5設定したリ 
ピート時間（秒数）分戻った位置灯5①再生 
を繰り返すことげできます。 


MIMS* 

下の攝含は、リピート操作は巧えません。 

•録音中 

-歸音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 
-再ち速度変更操作中 

■罰ほ aa リピートお能を設定する場合 

1 . ファイルを再生します。 

( gg ) 再生-停止操作 （ P. 44) 

再を当初は、再生設定操作/リピートで設定されたリピー 
卜機能丹’動作しています。 

(S) 設定操作/再を設定操作/リピート （P. 84) 

2 . 再生または一時停止中に [ A - B ] を長押しします。 

長押しするた。じリピート機能好'切り曽り、画面にアイコ 
ソげ表示されます。 


岳生操作 
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リピート操作 


再生操作 


■罰ほ a 团 剛リピ-卜觀/ A •日間リピ-卜を i 随する齡 

1 . 再生設定/ A - B ボタン設定で 「 A 电間リピート」を選 
択します。 

( fg ) 設定操作/再生設定操作/ A - 目ボタン設定 （ P .8 己） 

2 . ファイルを再ちします。 

( gg ) 再生-停止操作 （ P . 44) 

3 . 再ち中に [ A - B ] を巧してリピート開始ポイントを 
ミ央定します。 

リピート区間の開始ポイント A け設定ちれます。 

画面じ 「 A _ 」と表示され、リピート区間設定中であるこ 
とを术します。 

4 . IJ ピート終3ポイントで [ A - B ] を巧します。 

リピート区間の終3ポイント目げ設定されます。 

画面じ 「 A _ B 」 と表术され、設定した A - B 間のリピート再 
をを開始0ます。 

I 」ピート再を中に [Ml] を押すとリピート再をを停止 
し、再度 [Ml] を押すと I 」ピート再生を再開します。 
リピート再生を解除するじは、再度 [ A - B ] を押します。 
リピート再生丹'解除され、通常の再生じ戻ります。 
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■罰ほ ara 区 ps リピ-卜お能/ワンタッチリピ-卜を設定する居さ 

1 . 再ち設定/ A - B ボタン設定で r ワンタッチリピート」 
を選択します。 

( ii ) 設定操作/再生設定操作/ A - 日ボタン設定 （ P .85) 

2 . ファイルを再ちします。 

憂 g ) 再生-停止操作 （ P . 44) 

3 . 再生中に [ A - B ] を押します。 

画面に rA _ 目」と表示されます。 [ A - B ] を押した位置灯5 
設定したリ~ピート時間（秒数）分戻った位置む5①リピー 
卜再生を開始します。 

リピート再生中に [Ml] を押すとリピート再生を停止 
し、再度 [►!!] を押すと I 」ピート再生を再開します。 
リピート再をを酷除するには、再度 [ A - B ] を押します。 
リピート再を丹'酷除され、通常の再生に戻ります。 


mmma 

-再を操作/再生-停止操作 （ P .44) 

-設定操作/再生設定操作/ A - B ボタン設定 （ P .85) 






巧約再生操作 


■苗规斷 


テ約を設定すると、自動的に再ち 
を開始します。 


再ち元を TM 亡ード、 AM 亡ード、 
FM 亡ード、 MUS に t ー ドな5選 
巧します。開始•お3時刻を設定 
します。 


固が8げか17:24:22欄 


予約確認/設定 


モ約状;兄一覧 
予約機能 

惜択 ：▲▼] [決定： ► II ] 


TM t — ドまたは MUSIC t ー ドを選がした場合は、再ち 
するファイルを選がします。 

AM t — ドまたは FM t — ドを選択しち場合は、放送局を 
プ iJt ットな5選がします。 

また、[<◄]、 [►>] を押して、周波数を手動で選択する 
ことちできます。 

テ約巧設定ちれているが態で電源を切ると、赤色 LED 好 
3回点滅して予約巧あることを知5だます。 

•細 

Li (下の場合は、予約再ち操作は行えません。 


• TM / MUSIC モード時のファイル再ち中 
- TM / MUSIC モード時のファイルー時停止中 
•録音中 

• 録音一時停止中 
• その他設定操作中 



(gD 設定操作 / 吊巧設定操作 / 吊巧 ffi 認 / 設定 （ P. 51 ) 

B 禱駆, 

-予約設定の前に、本機の曰巧と時刻ヴ正確 I こ設定ちれて 
いることを確認して < ださし、。 

-予約の開始時刻と終3時刻巧同じ時刻の場合など、有効 
な予約時刻な'設定ちれていないと、画面に r 終3時刻ヴ 
無効です」ヒ表示ちれます。 

このとき、予約を保奋することはできまだん。 

-使用中にホ色 LED 巧常 I ご点滅している場合は、巧に動 
作するテ約ヴ残りのソ亡リに入らないことを示してし、 
ます。 

■瞧奎範1 

-設定操作/システム設定操作/力しングー設定 ( P .58) 

-設定操作/予約設定操作/予約確認/設定 （ P .5 1 ) 
•一般操作/誤動作 K 止操作（ホールド機能） （ P .26) 


岳生操作 
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6 月 8 曰(か 17 : 24 : 22 酬 


確認予約番号曲！ 


モ 


作 

U 

が 


OFF 
内蔵 
Q 曰 4 円 


I [選択：《か >] [決定： ► ll]l 

■r -= 

操作ガイド 

憂藏）ベニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 


巧約設定操作 


夕お括認/設を 


■ぉ剧腸 

自動的に録音-再生を開始するち 
めの各種項目を設定します。 

また、設定しち予約内容を確認し 
ます。 

テ約巧設定ちれているが態で電 
源を切ると、赤色 LED ヴ点滅してテ約巧あることを知白 
だます。 

Li (下の場合は、予約確認/設定操作は巧えません。 

. TM / MUS にモード時のファイル再生中 
. TM / MUS にモード時のファイルー時停止中 
-その他設を操作中 

■罰ほ a 团 ぞ約を設定する場合 

1 . 予約確認/設定画面を表示ちせます。 

^ こユー 画面 テ約画面 テ約確認/設定画面 


固が 8 げか 17 : 24:22 旧田 


予約確認/設定 


予約状況一覧 
予約機能 

[選択： ▲▼] [決ま： Ml ] 


予約確認/設定 


定 

設 

— ム定ド定定 
テ設ン設設帳 
ス音ゥ生面語 
シ録サ再画単 


予約の設定頃目は1^1下のとぉりです。 


設定頃目 

選択項目 

内 容 

①予約番号 

01〜20 

予約番号を01〜20灯5選択します。 
②動作を設定する場含は、番号選択 
後、[►り]を押します。 

質動作 

OFF 

予約動作を OFF 1こします。 

歸音 

予約歸音します。 

再を 

予約再をします。（ラジオの受信を含む） 

感 INT/CARD 

内蔵 

内蔵リを使巧します。 

力-ド 

ベ亡リカードを使用します。 

ベ t リカードげ装着されていない 
と「カードげありまだん」と表示 
され、選択することはできません。 

④曜日/曰付 

曜日 

予約を曜日で設定します。 

曰が 

予約を曰がで設定します。 


録音元 ： AM — 
プリセット：〇] 
周波数: 729 KHZ 
開始時刻：10時 
• 10分 
終了時刻：11時 
:2已分 


2 . 各項目を設定します。 

「概要觸説」①設定項目一覧と画面下部に表示される操作 
ガイドを参照し、各項目を設定してください。 


テ約確認/設定画面 


確認予約香号团- 

— 





曜 U / □ 1了 - □巧 

日付：9月4日 —— 


Lr^ I_I . パ /J 、 ム 

再生元： MUSIC - 

— 

lofIxUU I 

恼日70611 _172- 
一 - - 



⑩⑩⑩⑩@@颇 


①②③④⑤⑥⑦⑨@ 































































設定頃目 選択頃目 


巧 客 


曙曰/曰付で「曙曰」を選択した糧合 

魯曜日 


(任意の 

曜日） 


選択した曜日にテ約を動作さだま 
す。 


曜曰指定 

月[火 I 因木 I 金 [±1 自 


[<◄]、[►>]を押して曜曰 
を選択し、 [▼] を押して 
V (チェック マー ク）を 
付けます。 [▼] を押すた 
。じチェックマークの 
有無げ入れ曽わります。 
[►11]を押すとす約設定 
画面に戻ります。 


曙曰/曰付で「曰が」を選択した場合 

© 曰付 


月/曰 


設定した日付に予約を動作さだま 
す。 


動作で「再生」を選択した場合 


な)再生元 

AM 

AM ラジオを予約再生します。 

FM 

FM ラジオを予約再生します。 

TM / 
MUSIC 

MUS にたードのファイルをタイ 
マー再をします。 

再生元で 

感 FOLDER 

「 TM 」 または rMUSICJ を選択した揚合 

フォルダ 

再生するファイル好'入っている 
フォルダを[<◄]、 [►>] で選択 
します。フォルダじ階層丹’あって 
ち 

[く◄]、 [►>] を押してし、くと順 
じ表示されます。フォルダ丹'ない 
時は rNO - FOLDER 」 丹'表示されま 
す。 


テ約設定操作 


設定頃目 

選択項目 

内 容 

再を元で 

riMj または rMUSICJ を選択した攝合 

©FILE 

ファイル 

再生するファイんを[く◄]、 [►>] 
で選択します。 

FOLDER で選択したフスルダ内の 
ファイル好'順次表示されます。 

^霞動作で「録音」を選択した揚合 

颇録音元 

AM 

AM ラジオをずが)録音します。 


FM 

FM ラジオを予約録音します。 


M に 

マイクで予約錄音します。 

予約錄音動作時に LINE / M に端子（外 
部入力端子）じマイクげ接続ちれてい 
るとマイク灯5錄音ちれ、接続されて 
いないと内蔵マイクで録音ちれます。 


LINE 

ライン入力の音源を予約録音します。 
予約錄音動作時に LINE / M に端子じ 
クーブル丹'接続されていなくても 
錄音は開始ちれます。 

再を元または⑩録音元で 「 AM 」 または 「 FM 」 を選択した糧台 

⑩プリ tz ット No 

1-10 

ラジオのプリ t 、 ソト No . を選択し 
ます。選択したプリ t 、 ソト No . ①周 

顿周波数 

KHz また 

波数丹’表示されます。 


は MHz 

周波数を設定します。 

贷)開始時 

0 日〜 23 

予約動作の開始時刻（時）を設定 
します。 

顿開始分 

日日〜己 9 

予約動作の開始時刻（分）を設定 
します。 

風終3時 

0 日〜 23 

予約動作の終3時刻（時）を設定 
します。 

频終3分 

0 日〜己 9 

予約動作の終3時刻（分）を設定 
します。 


設定操作 
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テ約設定操作 


( J §) ベニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 

2 . [くィ]、 [►>] を押して r 確認予約番号」を選択します。 

3 . [▲]、 [▼] を巧して予約内客を確認します。 

ニュー]を押すと各 t - ドのトツプ画面に戻ります。 


于約な;九一寛 

予約機能 


6月8日(か17:24:22陋 

] 

確認予約番号曲 

動 作： OFF 

メモリ：内蔵 
日 付：9月4日 

[選択：く< か] [決定： 

I 

] 


3 . [HI] を押します。 

保を確認画面丹'表示されます。 

設定した内客を保をしない場含は、 [ 戻る]または [ 义 
ニュー]を押します。保をだす終3画面で [く ◄] を押し 
て「はい」を選択し、1>||]を押します。 

4 . [く ◄] を押して r はい」を選択し、[►り]を巧します。 

予約丹'設定されます。 

ニュー]を押すと各ドのトツプ画面に戻ります。 

一度設定した予約を変更する場含は、上書きして < ださい。 
一度設定した予約を無効じする場含は、「動作」①項目を 
roFF 」 じ設定してくださし、。 

■罰ほ ara 吊が)を巧認する場合 

1 . 予約確認/設定画面を表示ちせます。 

^ニュー画面 テ約画面 テ約確認/設定画面 


予約 


予約確認/設定 



定定 
設設 
ム定ド定定 
ィ国テ設ン設設帳 
ス音ゥ生面語 
シ録サ再画単 


B 漏劇 

-テ約設定操作をする前に、化す'力しングー表ホ巧正しし、こ 
とを確認して < ださし、。 

-有タカな予約時刻ガ設定されていない場合、「終3時刻丹' 
お効です」と表示ちれ、モ約を登録（保存）することは 
でぎまだん。 


-予約録音中の t ニタ音を聞きた<ない場合は、ぶールド 
機能を ON にして<ださい。 

-予約内容を変更してち、予約を中止すると変更したテ約 
内容はお効になります。 

■誇 隨範 ■ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .2 の 
-設定操作/システム設定操作/力しングー設定 ( P .58) 

-設定操作/予約設定操作/予約確認/設定 ( P .51) 

-設定操作/画面設定操作/ AM 画面表示 （ P .91) 

•一般操作/誤動作防止操作（ぶールド機能） ( P .26) 



















ザ約げ巧一賣 


■お闘^^ 

設定したテ約を20件まで一覧で 
表示します。 

一覧な5テ約ま写を還巧し、 

[►11]を押すとテ約確認/設定操 
作を行ラこと巧できます。 

下の場含は、予約が況一覧操作は巧えません。 
•録音中 

-歸音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 


63 8曰嘘>17:24:22酬 
UMoh :- ( IQ :- 13:- 
02：- 06：-10：-14：- 
03：- 07：-11：-15：- 
04：- 08：-12：-16：- 
[選択：<巧 ►>] [決定： ► ll ] 


テ約設定操作 






63 8团を ） 17:24:22晒！] 

g ■化 

02 ：P 06 
03：- 07 
04：- 08 
[選択： <が 

- 09 

-10 
-11 
-12 
►>] [決 

-13 

-14 
-15 
-16 
定： ►, 

' ll ] 


R :テ狗録音を設定 
P :テ約再生を設定 
- :す約の設をなし 

憂霉^ニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 

2 . 予約内容を確認まちは変更する場合は、 [<◄] 、 
[►>] を押して「確認予約ま写」を還巧し、 [►ll] 
を巧します。 

予約お認/設定画面け表示ちれます。 

予約の確認まをはをを操作を巧って<ださい。 

( fi ) 予約お認/設定 ( P .51) 


■識堇範1 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 ( P .27) 

-設定操作/予約設定操作/予約確認/設定 （ P .5 1 ) 


予約確認/設定 
予約機能 


■罰脚"团 

1 . 予約が況一覧画面を表示ちせます。 

^ニュー画面 テ約画面 テ約状況一覧画面 


設定操作 


約状況一 


予約 


定定 
設設 
ム定ド定定 
テ設ン設設帳 
ス音ゥ生面語 

シ録サ再画単 
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テ約設定操作 


設定操作 


巧約お能 


■お翻^^ 

すべての予約設定に巧してテ約 
の ON .OFF を設定します。 

予約機能巧 OFF ①場合、予約巧設 
定ちれていてち予約録音または 
予約再生されません。 

•ms* 

下の場含は、予約機能操作は巧えません。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 


6日8曰嘘> 17:24:22旧田 


ON 


OFF 

[選択： ▲▼] [決ま： Ml ] 
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■罰脚瞄 

1 . 予約機能画面で roN 」 または roFFj を設定します。 


^ニュー画面 予約画面 テ約機能画面 


ファイル編集 


予約確認/設定 


[ 63 8日健》 17:24:22 00!] I 

予約 


予約状況一覧 

ON 

システム設定 


予約機能 


OFF 

が音お定 
サウンド設定 
再生設定 
画面設定 
単語帳 




[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 





變聲^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 

2. [►II] を巧します。 

予約機能の ON • OFF け設定ちれます。 


B 漏範, 

-予約録音または予約再生を有効にする場合は、予約機能 
を化す ON I こして<ださい。 

脂隨範 ■ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .27) 

-設定操作/テ約設定操作/予約確認/設定 ( P .51) 































システム設定操作 


■苗规斷 


本機①シつテムに関する設定操 
作を行います。 

システム設定には巧の項目好あ 
U ます。 


63 8田が17:24:22欄 


正時補正 


カレンダー設定 I 

地域設定 

時刻自動修正 u 

[選択: ▲▼] [決定： ► II ] 


設定頃目 

参照 

設定頃目 

参照 

正時補正 

P . 日7 

自動オフタイ7- 

P .64 

力しンダー設定 

P . 己8 

設定値初期化 

P .65 

地域設定 

P . 己9 

フォーマット 

P . 目6 

時刻自動修正 

P .61 

システム情報 

P . 目8 

スリープタイマー 

P .63 



が>下の操作時は、シつテム設定操作は巧えまだん。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 

- TM/MUSIC t - ド時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t - ド時のファイル再生一時停止中 
-その他設定操作中 


■罰脚瞄 

1 . 操作している動作な'あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュー]を巧して、各モー 
ドのトツプ画面へ戻ってください。 

2. [ベニュー] を押します。 

ベニュー画面丹'表示されます。 

3. [▲]、[▼]を押して r システム 設定」を選がします。 

4. [► II ]を押します。 

システム設定画面好'表示されます。 

5. 任意の各種設定操作を巧います。 

mmmtt 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 ( P .27) 


設定操作 
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システム 設定操イ乍 


設定操作 


正時補正 


■お闘^^ 

時刻の0秒補正を行います。 


ラジオやテしビの時報|こ「秒」を 
合わだるとき|こ使用します。 


觀猫 

Li (下の場合は、正時補正操作は行えません。 

• 録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 

.TM/MUSIC たード時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再生一時停止中 
-その他設定操作中 


6曰8げか 17:24:22 0111] 

2007年06月08日（金） 
17時2日分函秒 

[決定： ► II ] 
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■罰脚瞄 

1 . 正時補正画面を表示ちせます。 


^ニュー画面 システム設定画面 正時補正画面 


ファイル編集 

@) 

正時補正 


6日8日(金)17:24:22酬 

予お 

力しンダー設定 

シス了ム設定 


地域設定 


2007年06月08日（金） 

孙曰疋 

サウンド設定 
再生設定 
画面設定 
単語帳 


時刻自動修正 
スリープタイマー 
自動オフタイマー 
設定値初期化 
フオ ー 7ツト 
システム情報 


17時2日分阳秒 

[決定： ► II ] 









唆聲^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 

2. [► II ]を押します。 


邮秒 I こ補正ちれます。 

B 賴範, 

•〇〜30秒で [►" を押すヒ分はそのままです好、31 
〜59秒で [ M ] を押すヒ分ガ繰り上ガリます。 

-設定を中で「ソニュー」を押すと、正時補正を中止して 
トップ画面に戻ります。 

■菌隨盤！ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .2 の 
-設定操作/システム設定操作 ( P .56) 
































レンダー設を 


■お翻^^ 

本機の日付-時刻を設定します。 

購入時（工場出荷時）は設定ちれ 
ていません。 

本機を使用する前 I こは、本設定ヴ 
必要です。 

本機を長時間放置した場合、本設定は l 」 t ットちれます。 

•細 

1^^下の場合は、力しングー設定操作は巧えまだん。 

• 録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 

- TM/MUSIC t - ド時のファイル再生中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再生一時停止中 
-その他設定操作中 


63 8日油>17:24:22画 

HiliH を日6月08日儘） 
17時25分 

[選択：が ►>] [決定： >11] 


システム設定操作 


■罰ほ a 团 

1 . 力しング-設定画面で巧」、「月」、「日」、「時」、 
「分」を設定します。 

^ニュー画面 システム設定画面 わしンブー設定画面 


ファイル編集 


正時補正 

@ 

6曰8日曲17:24:22酬 

予約 

力しンダー設定 


システム設定 


地域設定 


HiliH を06月08日（金） 

17時25分 

[選択：が ►>] [決定： ►■■] 

が音お定 
サウンド設定 
再生設定 
画面設定 
単語帳 


時刻自動修正 
スリープタイマー 
自動オフタイマー 
設定値初期化 
フオ ー 7ツト 
システム情報 










渗照）^ニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 


2. [► II ]を巧します。 

時刻の設定を確定した時点で00巧 I ご t ツトちれます。 

匿曰は自動的 I ご設定ちれます。 

«賴駆, 

•設定途中で「ソニュー」を押すと、力しツグー設定を中 
止してトツプ画面に戻ります。 

■語隨範 ■ 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 ( P .27) 

-設定操作/システム設定操作 （ P . 己 6) 


設定操作 


58 






























システム設定操イ乍 


設定操作 


化域設定 


■苗閱;斷 


AM / FM ラジオの放送局をプリ 
t ットに自動登録します。 

側純> 


6月8げか17:24:22旧田 


東京圏 


松本 
静岡 

[選択： ▲▼] [決定 ： ►ll 


下の場含は、力しンダー設定操作は巧えまだん。 


•録音中 

• 録音一時停止中 
• テ約再ち中 

. TM/MUSIC t ー ド時のファイル再を中 
- TM/MUSIC ド時のファイル再を一時信止中 

• その他設定操作中 


■罰脚瞄 

1 . i 也域設定画面でち表で確認した地域を設定します。 


^ニュー 画面 システム設定画面 化域設定画面 


ファイル編集 
予約 


力しンダー設定 


I 6 曰 8 曰(か 17:24:22 而 1 

n 

1東京圏 



地域設定 


甲府 ' 


妳 曰お定 


時刻自動修正 


松本 


サウンド設定 


スリープタイマー 


静向 


再生設定 


自動オフタイマー 


「撰 巧： 「ミ 尖を： 


画面設定 


設定値初期化 


.L -- - —— Ui 

単語帳 


フオ ー 7 ツト 





システム情報 




参照）ベニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 
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設定可能な地域一覧 


ホし幌 

奈良 

青森 

和歌山 

秋田 

大阪圏 

盛岡 

鳥取 

山形 

ネ公江 

仙台 

J ム 島 

福島 

山 □ 

宇都宮 

高お/岡山 

水戸 

ぃぶ口 

前橋 

ネ公山 

東京圏 

高知 

甲府 

福岡 

の本 

化九州 

静岡 

佐賀 

名ち屋圈 

長崎 

津 

大分 

新潟 

熊' 本 

富山 

宮崎 

金ミ尺 

鹿 i 百島 

福井 

那覇 

大津 

新幹線 























































2. [Hl] を}甲します。 

どの地域を選択してち、 FM のプリ b ット番号1(チゎンタ 
ル 1 ) I ごは、選巧し tet 也域で受信できる NHK-FM 放送局巧 
登録ちれます。 

選巧し tei 也域を確定し、システム設定画面 I ご戻ります。 

-設定途中で「ソニュー」を巧すと、化域設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

■菌隨盤！ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ p .27) 

-設定操作/ シつテム 設定操作 （ P .56) 

-選局操作/プリ t ット登録操作 （ P .33) 


システム設定操作 


設定操作 
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システム 設定操イ乍 


設定操作 


時刻自動修正 


■お翻^^ 

時刻自動修正を ON に設定する 
と、ラジオの時報を自動受信し 
て、時刻を正確な時刻 I こ修正しま 
す。 


側純> 

Li (下の場合は、時刻自動修正操作は行えません。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 

.TM/MUSIC t ー ド時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t- ド時のファイル再を一時信止中 
-その他設定操作中 


I 6月 

が嘘）17:24:22酬 I 

I ON 

OFF I 

[選択: 

▲▼] [決ま： Ml ] 


■罰脚瞄 

1. 時刻自動修正画面で rON 」 または 「 OFF 」 を設定し 
ます。 


:ニュー 画面 システム設定画面 時刻自動修正画面 


ファイル編集 

韦系勺 


正時補正 
力しンダー設定 


6曰 

ON 

8日 (を） 17:24:22圃 

シス了ム 設定 


地域設定 


OFF II 

孙 曰占疋 


時刻自動修正 




サウンド設定 
再生設定 
画面設定 
単語帳 


スリープタイマ— 
自動 オフタイマー 
設定値初期化 
フォ ー 7 ット 
システム 情報 


[選択: 

▲▼] [決定： ►■■] 
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参照）ベニュー画面とボタン操作 ( P . 27) 


ON じ設定した場含は時刻自動修正画面丹'表示ちれます。 
臥下の手順におって、受信巧能な NHK の周波数を設定しま 
す。 

2 . [<◄] . [►>] を押して、 

設定元を 「 AM 」 、 「 FM 」 、 

「 Ext 」 な白還がします。 

rExt , J は専用の外部機器接続 
時に選択します。詳細じつし、 

ては、外部機器に付属した取 
扱説明書を参照してください。 

3. [▼] を巧して、プリ t 、 ソトへ移動します。 

4. [く イ]、 [►>] を押して、「プリ t ット No 」 を選択 
します。 

NHK の周波数丹’プリ t ットじ登緑されていない場含は手順 
目.じ進み、手動で周波数を設定します。 

NHK の周波数げプリ tz ットで選択できた場含は手順7.じ 
おみます。 

5. [▼] を巧して、局波数へ移動します。 

6. [ぐ^]、 [►>] を押して、周波数を設定します。 

7. [►II] を押します。 

時刻の自動修正 ON を確定し、システム設定画面 I ご戻りま 
す。 


6 曰 8 团金） 17:24:22画 

設定元 

プリセット 

周波数 

[選択：《か 

咖 

82.50 MHz 

[決定： ►■■] 









































システム設定操作 


-設定途中で「ソニュー」を押すと、時刻自動修正を中止 
してトップ画面に戻ります。 

-時刻自動修正で修正できる範囲は時報の± 2分間です。 
お使いになる前 I ご力しングー設定で現在時刻を誤差2 
分じ I 巧になるよラ I こ設定して < ださい。 

• NHK - FM を受信ちせる場合は、イわホンや FM クーブ 
ルアンテナを接続して < ださし、。 

るみのソイブであれば修正機能は働きますな'、受信が況 
が悪 < なると動作できな < なります。 

- NHK のラジオ巧良好に受信できない場合は、誤動作を防 
<ためにち時刻自動修正機能は 「 OFF 」 I ごして<ださい。 

- 「 Ext .」 はか部機器な5の自動修正を受けることヴできます。 

時刻自動修正稱能について 

•本機の内部時計はクォーツの精度を持っていますヴ、長 
期的 I こは実際の時刻な白の狂いヴ発生します。 

この狂し^を自動で修正し、より高精度に予約録音を開始 
するため I こ時刻自動修正機能を搭載しています。 

-自動修正機能は、 NHK ①〇時 • 12時 • 15時 • 18時- 
21時のいす'れなの時報を受信して時刻を自動的に修正 
します。 

ただし、化域や番組の報道内容によ U 時報のお知白せヴ 
ない場合ヴあります。 

その場合、時刻は自動修正ちれません。 

-本機巧動作している場合、自動修正機能は働きません。 


時刻自動修正お能を正し < 動作させるためには 

① 本機の内部時計を分単位で正確に合わせて<ださい。 
秒の単位はるみす'れていてち問題ありません。 

正常な動作を確認するため実際の時刻より10秒程度 
す白した時刻に設定することをお勧めします。 

後日、10秒の誤差巧補正ちれていれば正し<動作した 
こと I こなります。 

感 前ページを参考に、自動修正機能を rON 」 にして NHK 
の周波数を設定します。 

⑤ FM クーブルアンテナを接続します。 

( NHK - FM を受信ちせる場合） 

④ 設定した NHK の 受信が況を スピーカで 確認します。 
受信状況をできるだけ良な I ごして < ださい。 

⑤ 本機の電源を OFF じします。 

本機の動作中は自動修正機能は働きません。 


•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 ( P .27) 
-設定操作/システム設定操作 （ P .56) 


設定操作 
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システム設定操イ乍 


設定操作 


J —プタイマー 


■お闘^^ 

ファイルの再生中、一時停止中、 
録音中、 AM / FM 亡ード時 I こ、一 
定時間経過すると自動的に電源 
を OFF にします。 


側純> 

Li (下の場合は、つリープタイマー設定操作は行えません。 

-テ約 再を中 
-その他設定操作 中 


6.日8曰嘘> 17:24:22獅 


か 


OFF 

[選択：《 ►>] [決ま： Ml ] 


■罰脚瞄 

1. 万」ープタイマー画面で rOFF 丄「15分」、「30分」、 
「45分丄「60分丄「75分丄「卵分丄「105分」、 
「120分」巧5設定します。 


^ニュー 画面 システム設定画面 スリープタイ7—画面 


ファイル編集 


正時補正 


6 日 8 曰 嘘）而 m 

予約 


力しンダー設定 





地域設定 



跡 曰お定 


時刻自動修正 


-1 

サウンド設定 




OFF 

再生設定 


を 動オフタイマー 


[選択：くィ ►>] [決定： ► II ] 

画面設定 


設定値初期化 



単語帳 


フオ ー 7 ツト 




システム情報 



参照）^ニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 
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歸音中、録音一時停止中に「ソニュー」を押して、 : X ' j - 
プタイマー画面を表示させることもできます。 

ファイル再生中、一時停止中に「ベニュー」を押した場含 
は、表示されるべニュー内客げ異なります。 

2 . [►11]を押します。 

選がしち時間け設定ちれます。 

•設定途中で「ソニュー」を押すと、スリープタイマー設 
定操作を中止してトップ画面に戻ります。 

-つリープタイマーは、一度動作するな、電源をず動で切 
ると絕除ちれます。 

-予約動作中は、スリープタイマー巧設定ちれていてち電 
源巧切れることはありません。 

腸隨範1 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作沪.2の 
-設定操作/シ3テム設定操作 ( P .56) 


































自動オフタイマー 




ボタン操作がないが態ガー定時 
間続 <ヒ自動的に電源を OF 円こし 
ます。 


63 8げか17:24:22欄 


3分 

[選択：《 ►>] [決定： ►■■] 


•ms* 

下の場含は、自動オフタイマー設定操作は巧えません。 
•録音中 

-歸音一時停止中 
-テ約再ち中 

- TM/MUSIC t- ド時のファイル再を中 
-その他設定操作中 


システム設定操作 


■罰ほ a 团 

1. 自動オフタイマー画面で 「 OFF 」、 「1分」、「3分」、 
「日分」なら設定します。 


^ニュー画面 システム設定画面 自動プフタイ7—画面 


ファイル編集 

@) 

正時補正 


6曰8日曲17:24:22师11 

予お 


力しンダー設定 



シス了ム設定 


地域設定 



妳音お定 


時刻自動修正 


Qj - > 

サウンド設定 


スリープタイマー 


OFF 

泻生設定 


自動オフタイマー 


[選択：<ィ ►>] [決定： ►■■] 

画面設定 


設定値初期化 


単語帳 


ノオーゾツト 




システム情報 



渗照）^ニュー画面とボタン操作 （P. 27) 


2 . [►11]を押します。 

選がしち時間け設定ちれます。 

B 禱駆, 

•設定途中で「ソニュー」を巧すと、自動オフタイマーを 
中止してトップ画面に戻ります。 

•ファイルの再ち中、録音中、 AM / FMt - ド時は、ボタ 
ン操作巧な<てち自動オフタイマーは機能しまだん。 

■語 随範1 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 ( P .27) 

-設定操作/システム設定操作 （ P . 己 6) 


設定操作 
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システム設定操イ乍 


設定操作 


設定値巧巧化 


■ぉ剧 

設定項目を工場出荷時の設定（初 
期設定） I こ戻します。 


側拙> 

Li (下の場合は、設定値初期化操作は行えません。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 

.TM/MUSIC t ー ド時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再を一時信止中 
-その他設定操作中 


6日8曰活> 17:24:22酬 


[選択：4 


り[決定： ► ll ] 
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■罰脚瞄 

1 . 設定値初期化画面で「はい」または「いいえ」を設 
定します。 

システム設定画面 設定値初期化画面 

@) 


渗照）^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 


正時補正 
力しンダー設定 
地域設定 
時刻自動修正 
スリープタイマー 
自動オフタイ7— 


設定値初期化 


フオーマット 
システム情報 




6目8日(が17:24:22酬 

はい_ 


[選択： ▲▼] [決定： ► ll ] 


:ニュー画面 


ファイル編集 
予秦勺 



サウンド設定 
泻生設定 
画面設定 
単語帳 


2. [►り]を巧します。 

「はい」の場含は、設定値げ初期化されます。 
「いいえ」の場合は、巧期化ちれまだん。 


B 賴範, 

-設定途中で「ソニュー」を押すと、設定値初期化を中止 
してトップ画面に戻ります。 

-設定値初期化をした場合、ネリ期化する前の設定 I こ戻すた 
めには、ちラー度設定する必要好あります。 

-予約内容は初期化ちれません。 


■菌隨盤！ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .27) 
-設定操作/システム設定操作 ( P .56) 































■ぉ闘^^ 

内蔵ソ t リ•ソたリカードを初期 
化します。 

本機で録音-削除を何度ち繰り返 
すと、内蔵べ t リやソ t リカード 
①作業効率ヴ落ち、正常な録音- 
再ち巧できな<なるこヒヴあります。 

このよラなをがを未が I ご巧<ちめ、ーク月に一回程度、巧 
蔵べ亡リ•ソ亡リカードをフォーマットすることをお勧め 
します。 

倘關 * 

が TF の場含は、フスーマット操作は巧えません。 

•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 

- TM/MUSIC t - ド時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再を一時停止中 
-その他設定操作中 


6马 8 B < を> 17:24:22 flim 


内蔵メモリ 


SD メモリカー t 


[選択: 


り[決定： ► ll ] 


システム設定操作 


ファイル編集 



憂®) ^ニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 

3. [► II ]を押します。 

フォーマット確 i 冠画面げ表示されます。 

4. [▲]、[▼]を巧して、「はい」まちは「いいえ」を 
選択します。 

ち .[►II] を押します。 

「はい」の場合は、ベモリな'フォーマットちれます。 
「いいえ」の場合は、フスーマットされません。 


6曰8日健）17:24:22欄 


SD メモリカ- 


を意] ファイルは 

全て消去されます。 

[選択： ▲▼] [決定： ► ll : 


■罰ほ a 团 

1 . フォーマットを行ラ前には、 I 必要なファイルをパソ 
コンなどじアップ□ードし、バックアップします。 

2. フォーマット画面で「内蔵ソ亡リ」または 「 SD ソ 
たリたード」な5、フォーマットするべ t リを還が 
します。 

^ニュー 画面 システム設定画面 フ プー7、 ソト画面 


ノオ ー V ツト 


設定操作 


システム設定 


定 

設 

おド定定 
設ン設設帳 
ちウ生面語 
錄サ再画単 


定 ママ 
設正イイ化 
_ 修タタ期 
正ダ定動フフ初 
補ン設自-才値 
時し域刻リ動定 
正力地時ス自設 
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システム 設定操イ乍 


設定操作 


•設定途中で「ソニュー」を押すと、フォーマットを中止 
してトップ画面に戻ります。 

-フスーマットされたソたリは復元することはできませ 
ん。ミち意して操作して < ださし、。 

• フォー マッ トすると、巧蔵ソ亡リまたはソ亡リカード巧 
のすベてのファイルやフォルグ巧削除ちれます。 

保なしたいファイルは、あ5なじめパソコンにアップ 
□ー ドし、バックアップして<ださい。 

-内蔵ソちリをフォーマットしてち、テ約の設定内容やソ 
インソニューの設定内容は残ります。 

-フォーマットをすると、単語帳の内容ちすべて削除ちれ 
ます。プリインストールちれている単語帳は付属 C D 
の中Iこ収録ちれていますので、そち5をご覧<ださい。 

mmmit 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 (P.27) 

-設定操作/システム設定操作 （P.56) 

-バソコン接続/パソコツでの操作 （P.110) 

•用語猫説/ソ亡リカードとは （P.126) 
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システム情巧 


63 8曰(か17:24:22獅 


現在の;モ:リ総量と残量、ソフト 
ウェアのバージヨンを表示しま 
す。 


imM&% 

U 下の場含は、システム情報操作は巧えません。 
•録音中 

-歸音一時停止中 
-テ約再ち中 

- TM/MUSIC t - ド時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再生一時停止中 
• その他設定操作中 


B B B B 

〜 MMMM 

X 8 5 〇己 

/ 5 〇 8 〇 

-9920 

0 4 4. — . — 

II 重量量量 

^総残総残 

" 蔵蔵 DD 

巧内 SS 


システム設定操作 


■罰ほ a 团 

1 . システム幢報画面で現在のソ亡 I 」総量と残量、ソフ 
トウエアのバージヨンを確認します。 


B 瞧駆, 

•確認途中で「ソニュー」を押すと、システム情報を中止 
してトップ画面に戻ります。 

mmmtt 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 ( P .27) 

-設定操作/システム設定操作 （ P .56) 


^ニュー画面 


ファイル編集 
予約 


システム設定 


録昔設定 
サウンド設定 
泻生設定 
画面設定 
単語帳 


システム設定画面 




正時補正 
力しンダー設定 
地域設定 
時刻自動修正 
スリープタイマー 
自動オフタイマー 
設定値初期化 

ノオーゾツト 


システム情報 




システム情報画面 


6日8团を ） 17:?4クク rnir 


VER 1.00 XXX 

内 

蔵総量： 

495.8 

MB 

内 

蔵残量： 

490.己 

MB 

S 

D 総量： 

128.0 

MB 

S 

D 残量： 

100.5 

MB 


(参 P,D ^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 


設定操作 
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録音設定操作 


設定操作 


iTOla 


本機の録音に関する設定操作を 
行います。 

録音設定 I こは巧の項目巧ありま 
す。 


6.日8日法> 17:24:22欄 


AM ラジオ 


FM ラシオ I 

ライン入力 
マイク入力 L 

[選択： ▲▼] [決定： Ml ] 


設定項吕 

参照 

設定 頃 目 

参照 

AM ラジオ 

(董录音ビットしート設定） 

P.TO 

マイク入力 

(録音ビットしート設定） 

P . T 3 

FM ラジオ 

(錄音ビットしート設定） 

P . T 1 

マイク/ライン 

P . T 4 

ライン入力 

( i 录音ビットしート設定） 

P . T 2 

シンク□録音 

PJ 己〜 


偽 IMS* 

下の操作時は、録音設定操作は巧えまだん。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 

.TM/MUSIC t ー ド時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再を一時信止中 
-その他設定操作中 
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■罰脚瞄 

1. 操作している動作巧あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュ ー] を巧して、各亡一 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、 D 

2. [ソ ニュー] を押します。 

^ニュー画面丹'表示されます。 

3. [▲]、[▼]を押して「録音設定」を還がします。 

4. [►II] を押します。 

録音設定画面け表示ちれます。 

5. 任意の各種設定操作を巧います。 

■誇隨靡 1 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .2 の 

























AM ラジオ（録音ビットレート設を) 


■お翻^^ 

AM ラジオの録音ビットしート 
(録音音質）を設定します。 

巧]期設定は 32 Kbps I 三設定ちれて 
し、ます。 


側純> 

Li (下の場合は、 AM ラジオの録音ビットしート設定操作は 
行えません。 

•録音中 

-歸音一時停止中 
-テ約再ち中 

- TM/MUSIC t - ド時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t - ド時のファイル再を一時停止中 
-その他設定操作中 


63 8げか17:24:22欄 



•taasraa 

64 Kbps 

96 Kbps 

128 Kbps 


[選択： ▲▼] [決定 ： ►ll 


録音設定操作 


•罰住細 

1. AM ラジオ画面で'録音ビットしートを 「32 Kbps 」、 
「64 Kbps 」、「96 Kbps 」、 「1 28 Kbps 」、 「1 92 Kbps 」、 
「256 Kbps 」 なら設定します。 


^ ニュー画面 録音設定画面 AM ラジブ画面 


ファイル編集 


AM ラジオ 


I 66 8日(を）17:24:22晒 

1 

予お 

FM ラジオ 

1 32 Kbps II 


ン乂了ムお定 

サゥンド呈定 
泻生設定 
画面設定 
単語帳 


ライン入力 
マイク入力 
マイク/ライン 
シンク□録音 


64 Kbps 1 

96 Kbps 

128 Kbps 

[選択： ▲▼] [決定： ► II ; 

]) 






變 g ) ^ニュー画面とボタン操作 ( P . 27) 

2. [Hl] を押します。 

選がしちビットしート値な設定ちれます。 

3. [ソニュー]を巧し、トップ画面に戻ります。 

6禱駆, 

-設定途中で「ソニュー」を巧すと、録音設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

•ビットしート①值巧高いほど高音質になります巧、録音 
I こ使用ちれるソたリ量は煌加します。 

- AM ラジオの録音は t ソラルのみとなります。 

■語隨範 ■ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 ( P .27) 

-設定操作/録音設定操作 ( P .69) 


設定操作 
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録音設定操作 


設定操作 


FM ラジオ{録音ビットレート設定) 


liggila 


FM ラジオの録音ビットしート 
(録音音質）を設定します。 

初期設定は 64Kbps じ設定されて 
し、ます。 


6日8げか17:24:22旧田 



96 Kbps 

128 Kbps 

192 Kbps 

[選択： ▲▼] [決定： 


側純> 

Li (下の場合は、 FM ラジオの録音ビットし一 
行えません。 

•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 

.TM/MUSIC たード時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再生一時停止中 
-その他設定操作中 


設定操作に 
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•罰脚 fa 

1. FM ラジオ画面で'録音ビットしートを r32Kbps」 、 
「 64Kbps」 、「 96Kbps」 、 r 1 28Kbps」 、「1 92Kbps」 、 
「256Kbps」 なら設定します。 


:ニュー画面 録音設定画面 FM ラジプ画面 


ファイル編集 


1 AM ラジオ 


1 6 日 8 日碰 > 17:24:22 mn 

] 

予お 

FM ラジオ 

1 64 KbDS 1 

i 

システム設定 


ライン入力 


96 Kbps 1 

128 Kbps 

192 Kbps 

[選択： ▲▼] [決定： ►ll 


跡曰日又疋 


マイク入力 



サウンド設定 
再生設定 
画面設定 
単語帳 


マイク/ライン 
シンク□録音 


J 

] 






變聲^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 

2 . [►11]を押します。 

選がしちビットしート値巧設定ちれます。 


3. [ソニュー]を押し、トップ画面に戻ります。 

B 漏範, 

-設定途中で「ソニュー」を押すと、録音設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

•ビットしートの值ヴ高いほど高音質になります巧、録音 
に使用ちれるソたリ量は増加します。 

■菌隨盤 ■ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （P.2 の 
-設定操作/録音設定操作 (P.69) 


































ライン入力（録音ビットレート設を) 


■お闘^^ 

ライン入力の録音ビツトしート 
(録音音質）を設定します。 

巧]期設定は 96Kbps I三設定ちれて 
し、ます。 


側純> 

Li (下の場合は、ライン入力の録音ビットしート設定操作は 
行えません。 

•録音中 

-歸音一時停止中 
-テ約再ち中 

- TM/MUSIC t - ド時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t - ド時のファイル再を一時停止中 
-その他設定操作中 


63 8 げか 17:24:22 欄 



—1 幻 asra a 

128Kbps 

192Kbps 

256Kbps 


[選択： ▲▼] [決定： ►ll 


録音設定操作 


■罰ほ a 訝 

1. ライン入力画面で録音ビットしートを r32Kbps」、 
「64Kbps」、「96Kbps」、 「1 28Kbps」、 「1 92Kbps」、 
「256Kbps」 なら設定します。 


^ ニュー画面 録音設定画面 ライン入力画面 


ファイル編集 


AM ラジオ 


I 6 日 8 日健) 17:24:22 师 

=? 

] 

予約 

FM フ ジオ 

1 96KbDS 

i 

システム設定 


フ イン入力 


128Kbps 1 

192Kbps 

256Kbps 

[選択： ▲▼] 〔決定： Wl 


サウンド設定 
泻生設定 
画面設定 
単語帳 


7 イク入力 
マイク/ライン 
シンク□録音 


1 

] 






變聲）ベニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 

2. [►II] を押します。 

選がしちビットしート値な設定ちれます。 


3. [ソニュー]を押し、トップ画面に戻ります。 

B 顯駆, 

-設定途中でニュー」を押すと、録音設定を中止して 
トップ画面じ戻ります。 

•ビットしート①值巧高いほど高音質になります好、録音 
Iこ使用ちれるソたリ量は煌加します。 


設定操作 


•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 (P.27) 
-設定操作/録音設定操作 (P.69) 
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録音設定操作 


設定操作 


マイク入力{録音ビットレート設定) 


ligaila 


内蔵マイクの録音ビットしート 
(録音音質）を設定します。 

初期設定は 32 Kbps じ設定されて 
し、ます。 


6日8げか17:24:22旧田 



96Kbps 

128Kbps 

192Kbps 

[選択： ▲▼] [決定： 


側純> 


Li (下の場合は、マイク入力の録音ビットし 
行えません。 


ート設定操作に 


•録音中 

• 録音一時停止中 
• テ約再ち中 

.TM/MUSIC たード時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再生一時停止中 
• その他設定操作中 
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•罰脚 fa 

1. マイク入力画面で録音ビットしートを 「32 Kbps 」、 
「 64 Kbps 」 、「 96 Kbps」 、 r 1 28 Kbps 」 、「1 92 Kbps 」 、 
「256 Kbps 」 なら設定します。 


:ニュー 画面 録音設定画面 マイク入力画面 


ファイル編集 


AM ラジオ 


1 6 日 8 日碰 > 17:24:22师 

n 

予お 

FM ラジオ 

1 64Kbps 1 

1 

システム設定 


ライン入力 


96Kbps 1 

128Kbps 

192Kbps 

[選択： ▲▼] [決定： ►ll 


跡曰日又疋 


マイク入力 



サウンド設定 
再生設定 
画面設定 
単語帳 


マイク/ライン 
シンク□録音 


J 

] 






變聲^ニュー画面とボタン操作 （P. 27) 

2 . [►11]を押します。 

選がしちビットしート値巧設定ちれます。 


3. [ソニュー]を押し、トップ画面に戻ります。 

B 漏範, 

-設定途中で「ソニュー」を押すと、録音設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

•ビットしートの值ヴ高いほど高音質になります巧、録音 
に使用ちれるソたリ量は増加します。 

腸隨龍！ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .27) 

-設定操作/録音設定操作 ( P .69) 


































マイク/ライン 


■お閱; 

ライン入力の種別を設定します。 


巿販①マイクを接続して録音す 
る場合は、「マイク （ t ソラル）」 

または「7イク（ステし才）」に 
設定します。 

巿販①オーディオクーブルを接続し録音する場合は、「 
イン」に設定します。 

初期設定は「ライン」 I こ設定ちれています。 

•細 

Li (下の場合は、マイク/ライン設定操作は行えまだん。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 

- TM/MUSIC t- ド時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再を一時停止中 
-その他設定操作中 


63 8げか17:24:22面 ni 

マイク（モノラル） 
マイク（ステし才）_ 


[選択: 


'] [決定： ►ll] 


録音設定操作 


■罰ほ a 团 

1 . マイク/ライン画面で「マイク（亡ソラル)」、「マイ 
ク（ステし才り、「ライン」な5設定します。 

^ニュー画面 緑音設定画面 7イク/ライン画面 


ファイル編集 
予お 

システム設定 


AM ラジオ 

FM ラジオ 
ライン入力 


66 8日油）17:24:22欄 

マイク（モノラル） 
マイク（ステし才） 

サウンド呈定 
泻生設定 
画面設定 
単語帳 


マイク入力 




シンク□録音 


[選択： ▲▼] [決定： >11] 






摩?!）^ニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 

2. [ HI ] を巧します。 

選がしちライン入力の種別け設定ちれます。 

3■[ソニュー]を}甲し、トップ画面に戻ります。 

B 瞧駆, 

-設定途中で「ベニュー」を押すと、録音設定を中止して 
トップ画面じ戻ります。 

脂闊 aril 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 ( P .27) 

-設定操作/録音設定操作 ( P .69) 


設定操作 
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録音設定操作 


設定操作 


シンク□録音 


■苗 閱;斷 


シンク□録音時の無音検出時間 
を設定します。 

シンク□録音とは、音楽 CD など 
を録音する場合、巧と巧の間の巧 
音部分を検出して曲を区切る録 
音方ホです。 


固が8日嘘 > 17:24:22麵 

無音検出時間の設定 

CD 

検出しない 

[選択：<ィ ►>] [決定： ►■■] 


連続して録音してち1巧な' 1つのファイルとして録音さ 
れるため、再ち時の頭出しなど1こ屈利です。 


無音検出時間は、「検出しない」、「1秒」、「2秒丄「3秒」 
「4秒」、「日秒」な5還がします。 


初期設定は「検出しない」Iこ設定ちれています。 


75 


無音検出時間の設定と録音内客の関係は巧のとおりです。 


無音検出 
時間 

録音内容 

検出しない 

[歸音/しッ::^ソ]を押して手動録音を開始します。 

錄音中 [▲] を押すと、その時点でファイルを終 

3して区切り、引き続き別の新しいファイルとし 
て重录音を継続します。 

1…己秒 

臨音/しッ3ン]を押した傻、才ーディオ機器な 

5①入力信号を検知すると自動で録音を開始し 
ます。 

曲間の無音部分を検出して曲を区切りな丹'5自 
動で複数の曲を録音します。 

設定した無音検出時間を越える無音を検出する 
と自動的に錄音を停止します。 


側お S * 

1^^下の場合は、シンク□録音設定操作は巧えません。 
• 録音中 

-歸音一時停止中 
-テ約再を中 

- TM/MUSIC t - ド時のファイル再生中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再生一時停止中 
-その他設定操作中 






















■罰脚瞄 

1 . シンク□録音画面で r 検出しない」、 ri 秒」、「2秒」、 
「3秒」、「4秒」、「日秒」な白設定します。 

^ニュー画面 録音設定画面 シンク□録音画面 


フアイル編集 

予約 

システム設定 

サウンド音定 


AM ラジオ 

FM ラジオ 
ライン入力 
マイク入力 
マイク/ライン 


固が8日嘘 > 17:24:22欄 

無音検出時間の設定 

eg =) 

検出しない 

再生設定 
画面設定 
単語帳 


シンクロ録音 


[選択：《 ►>] [決ま： ►■■] 






變聲^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 

2. [ HI ] を巧します。 

選がしち無音検出時間巧設定ちれます。 


B 禱範, 

-設定途中で「ソニュー」を巧すと、録音設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

mmmtt 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .2 の 
-設定操作/録音設定操作 ( P .69) 

-録音操作/ず動録音操作/外部音源の録音 ( P .40) 


録音設定操作 


設定操作 
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サウンド設定操作 


設定操作 


本機のサウンドに関する設定操 
作を行います。 

サウンド設定には巧の項目好あ 
U ます。 


6.日8日法> 17:24:22欄 



3 D エフェクト I 

操作音 

[選択： ▲▼] ほを ► II ] 


設定項目 

参照 

設定 頃 目 

参照 

イコライザ 

P .78 

巧期音量 

P .81 

3 D エフェクト 

P . T 9 

スピーカ出力設定 

P .82 

操作音 

P .80 



ファイルの再ちまたは一時停止中Iごちサウンド設定をだ 
ラことができます。 


偽關* 

下の操作時は、サウンド設定操作は巧えません。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 
-その他設定操作中 
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■罰脚瞄 

1 . 操作している動作巧あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュ ー] を巧して、各亡一 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、 D 

2 . [ソニュー]を押します。 

^ニュー画面丹'表示されます。 

3. [▲]、 [▼] を押してけウンド設定」を選がします。 

4. [► II ]を押します。 

ヴウツド設定画面巧表示ちれます。 

5. 任意の各種設定操作を巧います。 


mmmn 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 (P.27) 



























コライザ 


■お翻^^ 

イ]ライザ宿質機自巨を設定します。 

再ちする曲のジわツルに合だて、最 
適な音質Iごすること巧できます。 

イコライザ機能には、 L 乂下の音質 
ヴあります。 


イコライザ機能 

音質 

ソー 7ル 

標準音質（音質効果はありません） 

ジゎブ 

辭日月な音質でジゎブ1ご最適です。 

クラシック 

ソフトな音質でクラシック1ご最適です。 

ポップ 

イリ/\ 1」のある音質でポップス1ご最適です。 

□ック 

/ くソチの効いた音質で□ックじ最適です。 

ライブ 

臨場感のある音質でライブ1ご最適です。 

Low-Cut 

低音域帯をカットします。ラジオなどのビー 
卜音や電源タイゴを消すときじ有効です。 

High-Cut 

高音域帯をカットします。ラジオなどの高周 
波 y イブを消すときに有効です。 


ネリ期設定は「ターマル」に設定ちれています。 


倘關 * 

下の場含は、イコライザ設定操作は巧えまだん。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 


63 8 日健 >17:24:22 师 


ジャス 
クラシック 
ポップ 

[選択： ▲▼] [決定 ： ►ll 


ヴウンド設定操作 


■罰脚"团 

1 . イコライザ画面で「ソーマル」、「ジゎブ」、「クラ 
シック」、「ポップ」、「□ック」、「ライブ」、 FLow- 
Cut」、「High-Cut」 な5設定します。 

サウンド設定画面 イコライザ画面 


► II 


唆?!）ベニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 
ファイル再を中じイコライザを変更する場さ、決定してい 
なくてち選択中の音質で再をすることげできます。 
イコライザ設定を中止すると、元の音質で再生します。 

2. [►II]を押します。 

選がしちイコライザ機能な設定ちれます。 

B 禱駆, 

-設定途中で「ソニュー」を押すと、サウンド設定を中止 
してトップ画面に戻ります。 


3 D エフ X クト 
操作音 
初期音量 
スピーカ 出力設定 




6 曰 8 日 ( を） 17:24:22 酬 


ジャズ 
クラシック 
ポップ 


^ニュー 画面 


ファイル編集 
予相 

システム設定 

録曰’扶ぶ 


トウンド設定 


再生設定 
画面設定 
単語帳 


設定操作 


•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 (P.27) 
•設定操作/サウンド設定操作 (P.77) 
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サウジド設定操イ乍 



iTOla 


音に広がりを与える 3D エフェク 
卜機能を設定します。 

な]期設定は 「OFF」 に設定ちれて 
し、ます。 


6日8日嘘> 17:24:22酬 

m 


OFF 


[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 


が TF の場含は、 3D エフェクト設定操作は行えません。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 


■罰脚瞄 


3D エフェクト画面で rON」 または 「OFF」 を設定 
します。 


：>^ニュー画お 

ファイル編集 
予お 

システム設定 
録ま設定 


サウンド設定 


再生設定 
画面設定 
単語帳 




ヴウンド設定画面 
イコライザ_ 

操作兽 
初期音量 
スピーカ 出力設定 


3D エフェクト画面 




63 8日(が17:24:22欄 


ON 


[選択： ▲▼] [決定: 


變聲^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 
ファイル再生中、一時停止中に「ベニュー」を押した場含 
は、表示されるべニュー内客げ異なります。 

2. [►II]を押します。 

roNj または roFF 」 ヴ設定されます。 


B 賴範, 

-設定途中で「ソニュー」を押すと、サウンド設定を中止 
してトップ画面に戻ります。 


■菌隨盤！ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （P.27) 
•設定操作/サウンド設定操作 (P.77) 
































操作音 


■お閱; 

ボタン操作による操作音を設定 
します。 

初期設定は 「ON」 Iこ設定ちれて 
し、ます。 


•ms* 

が TF の場含は、 3D エフェクト設定操作は巧えません。 
•録音中 

-歸音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 


63 8けか17:24:22旧の 


ON 


OFF 

[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 


ヴウンド設定操作 


■罰脚"团 

1. 操作音画面で rON」 または 「OFF」 を設定します。 


^ニュー画面 ヴウンド設定画面 操作音画面 


ファイル編集 


イコライザ 


I 6曰8日健)17:24:22國 II 

予約 


3 D エフ X クト 


1 ON 1 

システム設定 


操作音 


OFF 

疎音技定 


初期音童 



サウンド設定 


スピーカ出力設定 



再生設定 




[選択：[決定： ►■■] 

画面設定 

I 


単語帳 




( gg ) ベニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 
ファイル再を中、一時停止中にニュー」を押した場含 
は、表示される^ニュー内客げ異なります。 


2. [►II]を押します。 

roNj または roFF 」 ヴ設定されます。 

B 禱駆, 

-設定途中で「ソニュー」を巧すと、サウンド設定を中止 
してトップ画面に戻ります。 

■菌隨盤 ■ 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 (P.27) 

•設定操作/サウンド設定操作 (P.77) 


設定操作 
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ヴウンド設定操作 


設定操作 


巧巧音量 


■苗閱;斷 


10〜25しべルの間で1しべル単 
位で設定します。 

初期設定は「15」Iこ設定ちれてい 
ます。 


固が8日法り7:24:22欄 


15 


[選択：《 ►>] ほを ►■■] 


初期音量の設定 L 分上で電源を OFF 
Iこすると、巧回の電源 ON 時Iごは設定値に戻ります。 


初期音量の設定 lil 下で電源を OFF にすると、次回①電ミ J! 
ON 時には、電源を OFF にしたときの設定値Iごなります< 


偽關* 

下の場含は、初期音量設定操作は行えません。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 
-その他設定操作中 
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■罰脚瞄 

1. 初期音量画面で「10〜25」しべルな百設定します。 


^ニュー画面 サウンド設定画面 初期音量画面 


ファイル編集 
予お 

システム設定 


イコライザ 

3 D エフ X クト 
操作音 


固6曰8日(が17:24:22酬 

が音技定 


初期音量 



サウンド設定 


スピーカ出力設定 


1已 

再生設定 
画面設定 
単語帳 




[選択：《 ►>] [決定： ►■■] 






憂^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 
ファイル再生中、一時停止中に「ベニュー」を押した場含 
は、表示されるべニュー内客げ異なります。 


2 . [►11]を押します。 

選おしちネ万期音量巧設定ちれます。 

B 禱酿, 

-設定途中で「ソニュー」を巧すと、サウンド設定を中止 
してトップ画面に戻ります。 

■菌隨盤 ■ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （P.27) 

•設定操作/サウンド設定操作 (P.77) 



































ピーカ出力設定 


■お邸^^ 

クしードルなどの外部機器Iこ接 
続したときの内蔵 スピーカーに 
よる出力を設定します。 
rON 丄 「OFF」 で設定します。 

初期設定は 「ON」 に設定ちれて 
し、ます。 

•細 

1^^下の場合は、スピーカ出力設定操作は巧えません。 

• 歸音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 

■罰脚瞄 

1. スピーカ出力設定画面で rON 丄 「OFF」 か5設定し 
ます0 


I 6 月 

8 けを） 17:24:22 旧の I 

ON 1 

OFF 


[選択: 

▲▼] [決定： ►■■] 


^ニュー画面 サウンド設定画面 スピーカ化力設定画面 


フアイ ル編集 


イコライザ 


I 6 日 8 日嘘》 17:24:22 酬 | 

予約 


3D エフ X クト 


ON 

システム設定 


操作音 


OFF 

が音お定 


初期音量 



サウンド設定 


スピーカ 出力設定 



再生設定 




[選択： ▲▼] [決定： Ml] 

画面設定 

I 


単語帳 




渗照）ベニュー画面とボタ ソ 操作 （ P .27) 


ヴウンド設定操作 


ファイル再生中、一時停止中じニュー」を押した場含 
は、表示される^ニュー内客げ異なります。 

2. [ HI ] を押します。 

選がしちスピーカ出力設定け設定ちれます。 

B 禱範, 

-設定途中で「ソニュー」を巧すと、サウンド設定を中止 
してトップ画面に戻ります。 

-クしードルにイわホンを接続したときに、設定丹' roN」 
の 場合は スピーカの 音ガ消えまだん。 

-クしードルIこ接続したときは、つピーカのが態巧表ホち 
れます。 

■識堇龍！ 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 (P.27) 

•設定操作/サウンド設定操作 (P.77) 


設定操作 
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再生設定操作 


設定操作 




本機のファイル再生に関する設 
定操作を行います。 

再ち設定には次の項目がありま 
す。 


6日が曲17:24:22欄 


A - B ホタン設定 
再生スタイル 
速度ボタン設定 
[選択： ▲▼] [決定 ： ►ll 


設定項吕 

参照 

設定 頃 目 

参照 

リピ ー h 

P .84 

速度ボタン設定 

P .87 

A - B ボタン設定 

P .8 己 

速度再生方法 

P .89 

再をスタイん 

P .86 



側封 

下の操作時は、再生設定操作はなえまだん。 
• 録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再生中 
-その他設定操作中 
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■罰脚瞄 

1. 操作している動作巧あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュ ー] を巧して、各亡一 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、 D 

2. [ソ ニュー] を押します。 

^ニュー画面丹'表示されます。 

3. [▲]、[▼]を押して「再ち設定」を還がします。 

4. [►II]を押します。 

再生設定画面け表示ちれます。 

5. 任意の各種設定操作を巧います。 

■誇隨靡1 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （P.2 の 



























■お閱; 

ファイル再ち時のリピート機能 
の方法を設定します。 

夕ーマル、1巧ソーマル、1巧リ 
ピート、全曲リピート、ラングム 
な5還がします。 

ネリ期設定は「ターマル」に設定されています。 

•細 

Lii 下の場合は、リピート設定操作は行えません。 
• 録音中 

-録音一時停止中 
-テ約 再を 中 
-その他設定操作中 


63 8げか17:24:22欄 



再生設定操作 


■罰脚"团 

1 . リピート画面で「ソーマル丄「1巧ソーマル丄「1か 
リピート」、「全かリピート」、「ランダム」な5設定 
します。 

^ニュー 画面 再生設定画面 リピート画面 

[選が： ▲▼] [巧定： ►■■] 


参?!） ベニュー 画面とボタ ソ 操作 ( P . 27) 
ファイル再を中、一時停止中にニュー」を押した場含 
は、表示される^ニュー内客げ異なります。 

2 . [►11]を押します。 

選がしちリピート方ま巧設定されます。 

Bigg 駆, 

-設定途中で「ベニュー」を押すと、再ち設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

脂闊酷1 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 ( P .27) 

-設定操作/再ち設定操作 ( P .83) 

-再生操作/1」ピート操作 ( P .48) 


A - B ボタン設を 
再生スタイル 
速度ボタン設を 
速度巧生ちま 




6日8日健）17:24:22酬 


1曲ノーマル 
1曲リピート 
全曲リピート 


ファイル編集 
予相 

システム設定 
録音設定 
サウンド設定 


胃生設定 


画面設定 
単語帳 


設定操作 


84 
































再生設定操作 


設定操作 


A - B ポタン設定 


■苗 閱;剛 


ファイル再ち時の区間リピート 
機能の方法を設定します。 

A-B 間リピートとワンタッチI」 
ピートな5選がします。 
初期設定は 「A-B 間リピート」Iご 
設定ちれています。 


6.日 8 B < が17:24:22酬 


A - B 間リピート 


ワンタッチリピート 
[選択： ▲▼] [決ま： Ml] 


下の場含は、 A-B ボタン設定操作は巧えません。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 


■罰ほ a 团 A - B 間リピ-卜 

1 .A-B ボタン設定画面で 「A 书間I」ピート」または「ワ 
ンタッチリピート」を設定します。 


^ニュー画面 再生設定画面 A - B ボタン設定画面 


ファイル編集 


リピート 

S 

I 6曰8日(か17:24:22欄り 

予お！ 

A - B ボタン設定 

1 A - B 間リピート I 

シス了ム設定 


再生スタイル 


ワンタッチリピート 

妳曰設を 


速度ボタン設定 



サウンド設定 


速度再生方法 



再生設定 




[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 

画面設定 





単語帳 






ベニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 
ファイル再生中、一時停止中にニュー」を押した場含 
は、表示される^ニュー内客げ異なります。 
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2. [►II]を巧します。 

選がしち I 」ピート方法巧設定ちれます。 

■勁ほ31团 ヮンタッチリピ-卜 

1 . 「フッタッチリピート」を 
選択した場合は、リピート 
方法の選が後、 A-B ボタン 
を押した時点か5前に戻 
る時間（秒）を設定します。 

1秒、2秒、4秒、8秒、16 
秒巧5選がします。 

初期設定は「2秒」に設定ちれています。 

-設定途中で「ソニュー」を巧すと、再ち設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

腸隨範1 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （P.2 の 
-設定操作/再ち設定操作 (P.83) 


66 8日健） 17:24:22 0!!!] 


2秒 

[選択 ： d ►>] [決定： ►■■] 


• 再生操作/リピート操作 （P.48) 









































再ちスタイル 


■ぉ閱; 

ファイルを再ちする際の再生方 
まを還がします。 

夕ーマルプしイ、フスルブプし 
イ、あ気に入りプしイ、しおりプ 
しイな白還がします。 

初期設定は「ターマルプしイ」Iこ設定ちれています。 

•細 

Lii 下の場合は、再ちスタイル設定操作は巧えません。 
• 録音 中 

-録音一時停止中 
-テ約 再を 中 
-その他設定操作中 


63 8日健>17:24:22师 


フオルタプしイ 
お気に入りプしイ 
しおりプしイ 
[選択： ▲▼] [決定： ► ll ] 


再生設定操作 


■罰ほ a 訝 

1 . 再生スタイル画面で「ソーマルプしイ丄「フォルグ 
プしイ丄「あ気に入りプしイ丄「しおりプしイ」な 
5設定します。 


^ニュー画面 再ま設定画面 再生スタイル画面 


ファイル編集 

@) 

リピート 


I 6曰8日健）17:24:22 國 11 

予相 


A - B ボタン設定 


1 ノーマルプしィ 1 

シス了ム設定 


再生スタイル 


フォルダプしイ 

疎音お定 


1 速度ポタン設を 


お気に入りプレイ 

サウンド設定 


速度再生方法 


しおりプしイ 

再生設定 

' - ' 

[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 

画面設定 

1 


単語帳 




参?!） ベニュー 画面とボタ ソ 操作 ( P . 27) 
ファイル再を中、一時停止中にニュー」を押した場含 
は、表示される^ニュー内客げ異なります。 


2. [►II]を押します。 

選がしち再生スタイル巧設定されます。 

Bigg 駆, 

-設定途中で「ソニュー」を押すと、再ち設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

脂闊酷1 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 (P.27) 

-設定操作/再ち設定操作 (P.83) 

•再生操作/再ちスタイル選が操作 (P.43) 


設定操作 
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再生設定操作 


設定操作 


连度ポタン設定 


■苗閱;斷 


ファイル再ち中、再ち速度を更操 
作Iこよってを更ちれる再生を度 
を設定します。 


6.日 8 B < が17:24:22酬 


順に切誓 


固定ま度 


「順じ切劃または「固定迅宴」方' 曜択: ▲▼] ほを: ► II ] 
5 0.5倍、 0J 倍、 1.3 倍、 1.5 倍 
のを度を還がします。 


初期設定は r 順に切替」①「0.5倍」Iこ設定ちれています 


側細> 

Li (下の場合は、を度ボタン設定操作は巧えまだん。 
• 緑音 中 

-録音一時停止中 
-予約再を中 
-その他設定操作中 
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■罰脚瞄 

1 . ま度ボタン設定画面で n 慣Iこ切替」まちは「固定を 
度」を設定します。 


^ニュー画面 再生設定画面 速度ボタン設定画面 


ファイル編集 

@> 

リピート 


I 63 8日(が17:24:22欄 I 

ホ約 

A - B ボタン設定 

1順に切誓 1 

シス了ム設定 


再生スタイル 


固定速度 

が音設定 


速度ボタン設定 



サウンド設定 


速度再生方法 



再生設定 




[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 

Ifir 









憂霉^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 
ファイル再生中、一時停止中に「ベニュー」を押した場含 
は、表示される^ニュー内客げ異なります。 


2 . [►り]を巧します。 

「順に切替」①場含は、初期速度設定画面丹'表示されます。 
「固定速度」①場含は、固定速度設定画面丹'表示されます。 

3. [<◄]、 [►>] を押してを度を選択し、 [►" を押 
します。 

「順に切替」の場含は、再生速度蜜要操作時の初期速度げ 
設定されます。 

「固定速度」の場含は、再を速度変更操作時のファイル再 
を速度丹'設定されます。 





























再生設定操作 


imp 

-設定途中で「ソニュー」を押すと、再ち設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

■語隨範 ■ 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作か.2の 
-設定操作/再ち設定操作 (P.83) 

-再ち操作/再ちま度変更操作 (P.47) 



再生設定操作 


設定操作 


连度再生方法 


■お闘^^ 

再生を度変更操作によって再生 
ま度巧変更ちれる巧象ファイル 
を設定します。 

「1ファイル」または「継続」巧 
5選がします。 

初期設定は「1ファイル」に設定ちれています。 

Li (下の場合は、を度再ち方法設定操作は行えません。 
• 緑音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 
-その他設定操作中 


6日8曰活> 17:24:22 〇1印 


[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 
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■敦脚瞄 

1 . ま度再生方を画面で「1ファイル」または「継続」 
を設定します。 


^ニュー画面 再生設定画面 速度再生方法画面 


ファイル編集 
予お 

&) 

リピート 

A - B ボタン設定 


63 8日碰 ) 17:24:22欄 

シス了ム設定 
が音お定 
サウンド設定 


再生スタイル 
速度ボタン設定 


継 ii 

再生設定 




[選択： ▲▼] [決定： >11] 

Ifir 









憂 g ) ^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 
ファイル再生中、一時停止中に「ベニュー」を押した場含 
は、表示されるべニュー内客げ異なります。 


2 . [►11]を押します。 

選おしち速度再生方まけ設定ちれます。 

B 賴範, 

-設定途中で「ソニュー」を押すと、再ち設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

■菌隨盤！ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （P.27) 

-設定操作/再ち設定操作 (P.83) 

-設定操作/再ち設定操作/ま度ボタン設定 (P.87) 

-再ち操作/再ちま度を更操作 (P.47) 




























面面設定操作 


■苗规斷 


本機の画面に関する設定操作を 
行います。 

画面設定には巧の項目好ありま 
す。 


63 8田が17:24:22欄 


AM 画面表示 


バックライト時間 
コントラスト I 

スクロール速度 [ 

[選択： ▲▼] [決定： ► II ] 


設定頃目 

参照 

設定頃目 

参照 

AM 画面表示 

P .91 

スク□ールま度 

P .94 

バックライト時間 

P .92 

ID 3 タブ 

P .9 日 

コントラクト 

P .93 



側お S * 

1^^下の操作時は、画面設定操作は巧えません。 
• 歸音中 

-歸音一時停止中 
-テ約再を中 
-その他設定操作中 


■罰脚瞄 

1 . 操作している動作な'あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュー]を巧して、各モー 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、。 

2. [ベニュー] を押します。 

ベニュー画面丹'表示されます。 

3. [▲]、[▼]を押して「画面設定」を選がします。 

4. [►II]を押します。 

画面設定画面丹'表示されます。 

ち.任意の各種設定操作を巧います。 

mmmtt 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 (P.27) 


設定操作 
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画面設定操作 


設定操作 


AM 画面表示 


■お闘^^ 

AM 亡ード時の画面表示を設定し 
ます。 

r 常時 ON」 に設定すると、画面は 
常に表示されます。 


rOFFJ じ設定すると、2秒間ボタ 
ン操作巧ない場合Iご画面ヴ消むします。 

液晶画面の動作ソイブIこより、 AM ラジオ巧聞き取りIご< 
い場合など、画面表示を 「OFF」 Iこ設定すると、タイブを 
輕減すること巧できます。 

初期設定は「常時 ON」 に設定ちれています。 

偽願 Si 

が•下の場含は、 AM 画面表示設定操作は巧えません。 

• 緑音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 

.TM/MUSIC たード時のファイル再を中 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再を一時停止中 
-その他設定操作中 


6日 8 B 【を> 17:24:22 00! 

— 

常時 ON [ 


OFF 

[選択： ▲▼] [決ま： Ml 
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•罰脚 fa 

1. AM 画面表示画面で「常時 ON」 または 「OFF」 を設 
定します。 


^ニュー画面 


画面設定画面 


AM 画面ち示画面 


ファイル編集 


AM 画面表示 


予お 

バックライト時間 

システム設定 


コントラスト 


が音お定 


スクロール速度 


サウンド設定 


ID 3 タグ 


再生設定 




画面設定 




I 単語帳 





63 8日(が17:24:22欄 


常時 ON 


[選択： ▲▼] [決定: 


變霉^ニュー画面とボタン操作 （P. 27) 

2. [ HI ] を巧します。 

選巧しち AM 画面表ホ方ま巧設定ちれます。 


B 漏範, 

-設定途中で「ソニュー」を巧すと、画面設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 


■離重驅1 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （P.27) 
-設定操作/画面設定操作 （P.90) 





































バックライト時間 




画面のバッソライト点む時間を 
設定します。 

rOFFJ I 三設定すると、ボタンを操 
作してちバックライトは点むし 
ません。 


固6曰 8 B 法）17:24:22欄 


30秒 


曜択：《 ►>] [決定： ► II ] 


「1秒」、「3秒」、「5秒」、「10秒」、「20秒」、「30秒」に 
設定すると、ボタンを操作した後、設定した時間の間、 
バックライトを点むします。 

「連続」じ設定すると、常にバックライトを点むします。 
初期設定は「30秒」 I ご設定ちれています。 

Li (下の場合は、バッソライト時間設定操作は行えません。 
• 歸音中 

-録音一時停止中 
-テ約 再ち 中 
-その他設定操作中 


画面設定操作 


■罰ほ a 訝 

1 . バックライト時間画面で 「 OFF 」、 「1秒」、「3秒」、 
「己秒丄「10秒」、「20秒丄「30秒」、「連続」な白 
設定します。 


^ニュー 画面 再生設定画面 バックライト時間画面 


ファイル編集 


AM 画面表示 


岡 6曰8 日曲 17:24:22のの 

予相 

バックフイト時間 


システム設定 
妳音お定 
サウンド設定 
再生設定 


コントラスト 
スクロール速度 
ID3 タグ 


30 秒 




[選択：《 ►>] [決定： ►■■] 

面面 i みを 




単語帳 






(gg) ベニュー画面とボタン操作 (P. 27) 
ファイル再を中、一時停止中にニュー」を押した場含 
は、表示される^ニュー内客げ異なります。 


2 . [►11]を押します。 

選がしちバックライト時間け設定ちれます。 

-設定を中で「ベニュー」を押すと、画面設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 

脂閱 aril 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 ( P .27) 

-設定操作/画面設定操作 ( P .90) 


設定操作 
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画面設定操作 


設定操作 


ントラスト 


■お闘^^ 

画面のコントラつ卜（濃泼）を設 
定します。 


1〜10しべルの間で1しべル単 
位で選がします。しべルが高いほ 
ど濃 < なります。 

初期設定は「0日」 I こ設定ちれています。 

Li (下の場合は、コントラスト設定操作は行えません。 
• 緑音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 
-その他設定操作中 


固6日8巧が17:24:22师11 


0己 

[選択：<ィ ►>] [決定： ►■■] 
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■罰脚瞄 


コントラスト画面で「1〜10」しべルなら設定しま 
す。 


:ニュー 画面 


画面設定画面 


コントラスト画面 


ファイル編集 
予お 

システム設定 
録音段定 
サウンド設定 
再生設定 


画面鼓定 


单語帳 




AM 画面表示 
バックライト時間 

スクロール速度 
ID 3 タグ 




固がが(が17:24:22 0011 


05 

[選択：《 ►>] [決定： ►■■] 


憂 g ) ^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 
ファイル再生中、一時停止中に「ベニュー」を押した場含 
は、表示されるべニュー内客げ異なります。 

2 . [►11]を押します。 

選がしちコントラストしベルけ設定されます。 


B 賴範, 

-設定途中で「ソニュー」を押すと、画面設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 


■菌隨盤！ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .27) 
-設定操作/画面設定操作 ( P .90) 


































スクロール透度 




画面のつソ□ール速度を設定し 
ます。 

「 OFF 」、 「遅」、「中」、「速」 ねら ：I 
ク□ール速度しベルを選択しま 
す。 


固が8日嘘 >17:24:22獅 


中 

[選択：くィ ►>] [決定： ► ll ] 


初期設定は「中」 I こ設定ちれています。 

•細 

Lii 下の場合は、つク□ールま度設定操作は巧えません。 
• 録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 
-その他設定操作中 


画面設定操作 


■罰ほ a 团 

1 . スソ□-ルを度画面で 「 OFF 」、 「遅」、 r 中」、「を」 
なら設定します。 


^ニュー画面 画面設定画面 スク□ール速度画面 


ファイル編集 
予お 

システム設定 


AM 画面表示 
バックライト時間 
コントラスト 


固が8日(を）17:24:22欄 

妳音お定 


スクロール速度 


中 

サウンド設定 
再生設定 


| ID 3 タグ 1 





[選択：《 ►>] [決定： ►■■] 

1曲商 i み巧 




単語帳 






^ニュー画面とボタン操作 ( P . 27) 
ファイル再を中、一時停止中にニュー」を押した場含 
は、表示される^ニュー内客げ異なります。 


2 . [►II] を押します。 

選がしちスク□ール速度しペルな設定ちれます。 

B 禱駆, 

-設定途中で「ソニュー」を押すと、画面設定を中止して 
トップ画面に戻ります。 


■關重酷1 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 ( P .27) 
-設定操作/画面設定操作 ( P .90) 


設定操作 


94 


































画面設定操作 


の3タグ 


■苗 閱;斷 


画面 I こ表示ちれる D 3 タブ情報の 
表示を設定します。 

な]期設定は 「 OFF 」 に設定ちれて 
し、ます。 


6.日8日法> 17:24:22欄 

ON 


OFF 


[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 


下の場含は、03タグ設定操作は巧えません。 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 


■罰 脚瞄 

1 . D 3 タブ画面で rON 」 または 「 OFF 」 を設定します。 


^ニュー画面 画面設定画面 ID 3 タブ画面 


ファイル編集 
予お 


AM 画面表示 
バックライト時間 


1 6曰8日陆)17:24:22酬 II 

ON 

システム設定 


コントラスト 


OFF 1 

が音お定 


スクロール速度 



サウンド設定 


ID 3 タグ 



泻生設定 




[選択：▲マ][決定： ►■■] 





単語帳 






憂^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 
ファイル再生中、一時停止中に「ベニュー」を押した場含 
は、表示されるべニュー内客げ異なります。 


2 . [►II] を押します。 

rONJ まちは 「 OFF 」 ヴ設定されます。 

B 漏範, 

-設定途中で「ソニュー」を巧すと、画面設定を中止して 
ト ップ画面に戻ります。 

•本機の ID 3 タブは2.1、2.2、 2.3 I こ巧応しており、 ID 3 タブ 
情報は UN に ODE ( UTF -16) を使用しています。化の方まで 
使巧した場合は、文字を正確 I こ表示すること巧できません。 

■誇隨範 ■ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .2 の 
-設定操作/画面設定操作 （ P .90) 

































ファイル編集操作 




本機のファイル編集 I ご関する操 
作を行います。 

フアイル編集操作には巧の項目 
があります。 


63 8日健>17:24:22欄 


フアイルコピー 
しおりクリア 
ファイル保護/铅除 
[選択： ▲▼] [決定： ►II] 


設定頃呂 

参照 

設定頃目 

参照 

ファイル削除 

P .97 〜 

マー ク 

P .101 〜 

ファイル コピー 

P .99 

しありクリア 

P .103 

ファイル分割 

P .100 

フアイん保護/解除 

P .104 


側お S * 

Lil 下の操作時は、ファイル編集操作は巧又ません。 

- AM/FM t - ド時 
• 歸音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 

- TM/MUSIC t - ド時のトツプ画面表示中 
(ファイル分罰、7-クのみ） 

- TM/MUSIC t - ド時のファイル再を中 
(ファイル分罰、しおりクリア、ファイル保護/辭除のみ) 
- TM/MUSIC t ー ド時のファイル再生一時停止中 
(しおりクリア、ファイル保護/酷除のみ） 

-その他設定操作中 


■罰脚瞄 

1 . 操作している動作な'あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニュー]を巧して、各モー 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、。 

2. [亡ード]を押して、 「 TM 」 t - ドまたは 「 MUS に」 
t ー ドを選択します。 

3. [▲]、[▼]を押して編集を行うファイルを選巧し 
ます。 

4. [ベニュー] を押します。 

>(ニュー画面丹'表示されます。 

5. [▲]、[▼]を押して r ファイル編集」を選がします。 

6 . [► II ]を押します。 

ファイル編集画面げ表示されます。 

7. 任意の各種設定操作を巧います。 

6禱範, 

-「ファイル分割」、「マーク」をなラ場合は操作ず順ヴ異 
なりますので、各操作ず順を参照して<ださい。 

- r ファイル〕ピ ー」、 r ファイル分割」①動作中に [ ベニュー 
] を巧すと、動作をキゎソ t ルすることガできます。 

mmmtt 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 ( P .27) 






















ファイル編集操作 


フ拖ル 


ィル削お 


■ぉ剧 

不要 I こなったファイルを削除し 
ます。 

ファイル再生•一時停止中 I こち行 
ラこと巧できます。 


フスルグプしイ①場合は、フォルブ 
を選おしフォルグ内の全ファイルを削除することな'できます。 

ベ t リカード内のファイルち削除するこヒガできます。 

偽 

Li (下の場合は、ファイル削除操作は行えません。 

• AM / FMt - ド時 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 


6日8曰活> 17:24:22酬 
070613 —1014 FI 0760 00 
選択してください 


全フアイル削除 
[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 
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ファイル コピー 
しおりクリア 
ファイル保護/解除 




變聲^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 
ファイル再生中、一時停止中に「ベニュー」を押した場含 
は、表示される^ニュー内客げ異なります。 

2 . [►り]を巧します。 

「はい」の場含は、ファイル丹'削除されます。 

「いいえ」①場含は、トップ画面に戻ります。 


B 賴範, 

•本機で削除できるのはファイルのみでフォルグは削除 
でぎまだん。 

-本機で削除できるファイルは、本機で再生すること巧で 
きるファイルお式に限5れます。 


63 8日(が 17:24:22 0!!!] 


070613_1014 FI 0760 00 
_選択してください_ 



m 


全フアイル削 

除 


[選択： ▲▼] [決定： ► II ] 


• 罰ほ am 

1 . ファイル削除画面で ri ファイル削除」または「全 
ファイル削除」を設定します。 

^ニュー画面 ファイル編集画面 ファイル削除画面 


アイル編 


定定 
設設 
ム定ド定定 
テ設ン設設帳 
約ス音ゥ生面語 

J 予シ録サ巧画単 


• 削除ちれたファイルは復元ちだることはできまだん。 
ま意して操作して < ださし、。 




























■語隨範 ■ 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 （ P .27) 
•ファイル操作/ファイル編集操作 ( P .96) 

•設定操作/再ち設定操作/再ちスタイル ( P .86) 
-再ち操作/再ち-停止操作 （ P .44) 

•録音操作/ソ t リ選が操作 ( P .36) 


ファイル編集操作 



ファイル編集操作 


フ拖ル 


ファイルコピー 


ligaila 


内蔵:リ内のフアイルを 
IJ カードにコピーします。 

または、：亡 U カード巧のフアイ 
ルを内蔵リじコピーします。 


) 17:24:22 am ] 

14 FI 0760 00 
ださい 



全ファイルコピー 
[選択： ▲▼] [決定： ►■■] 


側純> 

Li (下の場合は、ファイルコピー操作は巧えません。 
• AM / FMt - ド時 
-録音中/録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 
-リカード未挿入時 


■罰脚瞄 

1 . 巧象ファイルを選おし、ファイルコピー画面で ri フ7 
イルコピー」または r をファイルコピー」を設定します, 


^ニュー画面 ファイル編集画面 




ファイル削除 

S 

予約 


ファイルコピー 

システム設定 


しおりクリア 


妳曰苗疋 


ファイル 保護/稱除 


サウンド設定 




再生設定 



画面設定 



単語帳 




ファイルコピー画面 


固6曰8日(か17:24:22欄 

070613 _1014 FI 0760 00 
_選択してください_ 


全フアイルコピー 
[選択： ▲▼] [決定： ►II] 


憂堅）ベニュー画面とボタソ操作27; 
ファイル再生中、一時停止中にニュー」を押した場含 
は、表示されるソニュー内客好'異なります。 
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2 . [►11]を押します。 

ファイルコピー巧画面け表示されます。 

3. [►11]を巧します。 

ファイルコピー確認、画面げ表示されます。 

4. [▲]、[▼]を巧して r はい」または r しル\え」を選おします。 

5. [►11]を押します。 

「はい」の場合は、ファイルけコピーちれます。 

手順1.で ri ファイルコピー」を選択した眉合はが象ファ 
イル①みを、 r 全ファイル〕ピー」を選択した眉合はが象ファ 
イルけ含まれるフォルグ内の全ファイルを〕ピーします。 
「いいえ」の場含は、トップ画面じ戻ります。 

-同ーソ亡リ1こファイルをコピーすることはできません。 
•保護、しあり、あ気1こ入りが'設定ちれちファイルをコピーして 
ち、コピー巧では保護、しあり、あ気 C 入りマークは巧きまだん。 
-フォルダを選択した場合は、フォルグ内の全ファイルの 
みをコピーすることができます。指定したフォルグ内に 
あるサブフォルグはコピーすること好できまだん。 

• 「ファイル〕ピー」①動作中に [ ソニュ ー] を押すと、 
動作をキゎン t ルするこヒガできます。 

■離重匪！ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .27) 
•ファイル操作/ファイル編集操作 （ P .96) 

•録音操作/ベ t リ選択操作 ( P .36) 































ィル巧割 




ファイルを一時停止した箇所で 
ファイルを2つ|ご分割するこヒヴ 
できます。 


分割後の前半のファイル名には 
r_ij 丹'付き、後半のファイル召 
I こは「_2」が巧きます。 


63 8日(か17:24:22酬 
070613 _1014 FI 0760 00 
分割しまずか？ 

はし、 


[選択: 


'] [決定： ► ll ] 


側拙> 

1^^下の場合は、ファイル分割操作は行えません。 
- AM/FM t - ド時 

- TM/MUSIC t - ド時のファイル再を中 
• 歸音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 


■罰脚瞄 

1. ファイル再生中に [ Ml ] を巧し、一時停止します。 


ファイル編集操作 


2 . ファイル分割画面で r はい」まちは「し\いえ」を設定します。 


ファイル編集画面 


ファイル削除 
フアイルコピー 



マー ク 

サウンド設定 
再生設定 
画面設定 
スリープタイマ— 
自動オフ タイマー 
単語帳 


編集確認画面 


割しますか？ 
元フアイル残す 




ファイル分割画面 


固6日8日(か17:24:22獅 

070613 1014 FI 0760 00 


分割しますか？ 
はし、 


[選択: 


，][決定： ► ll ] 


^ニュー画面とボタソ操作 （ P . 27) 
編集確認画面で「元ファイル鶏す」を選択すると、元ファ 
イルを鶏すことげできます。 

r 元ファイル消す」を選択すると、元ファイルは消去されます。 


3. [►11]を押します。 


「はい」①場含は、ファイル好'分割されます。 

「いいえ」①場含は、フアイん一時停止画面に戻ります。 


B 誦駆, 

• TM / MUS に t - ドのトップ画面ならは、ファイル分割 
操作を巧ラことはできまだん。 

巧をファイルを再ちちせ、一時停止ちせちが態でのみ、 
ファイル分割操作を巧ラこヒヴできます。 

•本機では、 MP 3 ファイルのみ分割操作を行ラことガできます。 

WN /1 A ファイルなど、その他のファイルは分割できません。 

-「ファイル分割」①動作中に [ ソニュー]を巧すと、動作を 
キわン t ルすることなできます。 


脂閱 aril 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 ( P .27) 
•ファイル操作/ファイル操作 ( P .96) 





























ファイル編集操作 


マーク（しおり、お気に入り、- 


■お翻^^ 

ファイル I こマークを巧けます。 

マークを設定すると、設定した位 
置な5の再ちや、繰り返し聞きち 
い位置の頭出しを巧ラこヒガで 
きます。マークを設定しをファイ 
ルには、マークの種類に応じて各記号ガ付加ちれます 
マークの種類、記号および内容は巧のとおりです。 


6.日8日途117:24:22欄 


お気に入り 
ファイル保護/稱除 


[選択：, 


りほを ►■■] 


7 -ク 

内 客 

な'' しおり 

「しおりプしイ」時、しありを設定したファ 
イル①みを再生します。また、しおりを設 
定した位置な5再をすることげできます。 
繰り返し聞きたい位置を頭化しすること 
ちでぎます。 

しありは20ファイルじ設定でき、1ファイ 
ル内に4力巧まで挿入することげできます。 


★:お気区入り 

「お気に入りプしイ」時、お気に入りを設 
定したファイルのみを再をします。 

— ° :ファイル保護 

不用意なファイル編集•削除な5、ファイ 
ルを保護します。 


側封 

Li (下の場合は、マーク設定操作は巧えまだん。 
• AM / FMt - ド時 
•録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再を中 
• その他設定操作中 


■罰脚瞄 マ-クの設定 

1. ファイル再生中に [M] を押し、一時停止します。 

2. マーク画面で「しおり」または「あ気に入り」を設 
定します。 


ファイル編集画面 マーク画面 


ファイル削除 


I 固 6 曰8日(か17:24:22酬 II 

ファイルコピー 

I しおり 1 

ファイル分割 



マーク 


ファイル保護/絹除 

[選択：▲マ][決定： ►■■] 

サウンド設定 
泻生設定 
画面設定 
スリープタイマー 
自動オフタイマー 
単語帳 





参毀）^ニュー画面とボタソ操作 （ P .27) 
マークの設定はファイル再生中じち巧ラこと丹'できます。 
しありの設定は、ファイル再生中に履る]を押して登錄 
することちできます。 

( gg ) 再生中のしおり設定 （ P .102) 

あ気に入りの設定は、 TM / MUSICt - ドのトツプ画面で ファ 
イル選択中に、播閣を押して登錄•酷除することちで 
きます。 

3. [►り]を巧します。 

選択したマークげ設定されます。 































■罰ほ ara 再を中のしおり設定 

1 . ファイル再生中 I こ[戻る]を 
巧します。 

[戻る]を巧した場所区しあり 
け設定ちれ、画面下 I ごしあり 
7— クけ表示ちれます。 

■罰脚瞄 則 i し操作 

1 . しありを設定しちファイル 
①再ち中まちは一時停止中 
に、 [<◄] まちは [►>] を 
長押しします。 

設定したしあり位置に移動し 
ます。 

再を中の場含は、しおり設定 
位置む5再生を再開します。 
一時停止中の場含は、しおり 
設定位置で一時停止となりま 
す。 



■罰ほ a 团 フ7イル内のしもり麵操作 

1 . しおりを設定したファイルの一時停止中1こ、 [<◄] 
または [►>] を長押しします。 

設定したしおり位置に移動します。削除したいしおり位置に 
移動するまで[<■4]または [►>] の長押しを繰り返します。 


2 . [ソニュー]を押します。 

ファイル編集画面丹'表示されます。 


ファイル編集操作 


3. [▲]、[▼]を巧して「マーク」を選がします。 

4. [► II ]を押します。 

マーク画面好'表示されます。 

5. [▲]、[▼]を巧して「しおり」を選択します。 

設定されていたしおりげ削除され、一時停止中画面に戻り 
ます。 

B 賴駆 1 

• TM / MUS に t — ドのトツプ画面巧5は、「しおり」また 
は「お気に入り」①設定を行ラことはできません。 

• 1ファイルに複数のしおりを設 
定する場合、指定したしおりの 
間隔ガ30秒 L 乂上離れているむ 
要な'あります。 

•しおりの設定位置は、実際より± 5秒程度の誤差ヴあり 
ます。 

•保護ちれているファイルを編集することはできません。 
■離重匪！ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 ( P .27) 

•ファイル操作/ファイル編集操作/しありソリア （ P .103) 
•フアイル操作/フアイル編集操作/フアイル保護/解除 ( P .104) 


30巧な上 


64 k 


巧. 


フ誌ル 
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ファイル編集操作 


フ拖ル 


■お闘^^ 

トツプ画面で選がしたファイル 
I こ設定ちれているしおりをすべ 
てクリアします。 


側純> 

Li (下の場合は、しおりクリア操作は行えません。 
• AM/FMt- ド時 

.TM/MUSIC たード時のファイル再を中 
.TM/MUSIC t- ド時のファイルー時停止中 
• 緑音中 

-録音一時停止中 
-予約再生中 
-その他設定操作中 


6 日が曲 17:24:22 ODU 

面01002_07061し1722 
面01003 —07061 1_1724 

脚 … III 化 ■•1«181—18 の 

面01005_070613_1014[ 
[残量] 415.0 MB 2/5 
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63 8日冷> 17:24:22獅 


變霉^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 

2 . [►り]を巧します。 

「はい」の場含は、しおり好'消去されます。 

「いいえ」①場含は、 TM/MUSIC t — ドのトップ画面に戻り 
ます。 


B 禱範, 

• 1ファイル内にある特定のしおりのみをソリアする場合 
は、 P .101 を参照して<だちし、 


はし、 


[選択: 


り[決定： ►II] 


■罰脚瞄 

1 .巧をファイルを還巧し、しおりクリア画面で「は 
し、」または「いいえ」を設定します。 

^ニュー 画面 ファイル編集画面 しおりクリア画面 


B 

巧 

田 

の 

漏 

m 

チ 

シ 

録 

サ 

再 

画 

単 

約 

ス 

立 

生 

面 

語 

6 

ン 

設 

設 

帳 

ム 

定 

K 

定 

定 

設 

設 

定 

定 


■菌隨盤！ 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 （ P .27) 
•ファイル操作/ファイル操作 ( P .96) 


































ファイル削除 
ファイル コピー 
しおりクリア 


アイル保護/ 




6 月 8曰(か17:24:22酬 


因01003_07061 1 — 1724 
面01004 —07061 し1922 
面01005 -070613—1014 
瞬量] 415.0邮 2/5 


ファイル保護の設定/解除を巧い 
ます。 

ファイル保護を設定すると、編集 
操作げ巧えなくな U ます。 


側純> 

Li (下の場合は、ファイル保護/昭除操作は行えません。 

• AM / FMt - ド時 
• 録音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ち中 
-その他設定操作中 

■罰ほ a 团 ①メニュ-画面からの設定 

1. 巧象ファイルを選巧し、 r ファイル保護/解除」を設 
定します。 

^ ニュー 画面 ファイル編集画面 ファイル保護/解除画面 


6日8曰【を）17:24:22 00： 


匹!01003 0706111724 
広!01004 0706111922 
面01005_070613 -1014 
膊量] 415.0 MB 2 /E 



定定 
設設 
ム定ド定定 
テ設ン設設帳 
I 約ス音ゥ生面語 
予シ録サ泻画単 


参照）ベニュー画面とボタン操作 ( P . 27) 


ファイル編集操作 


2. [►り] を巧します。 

ファイルげ保護に設定されます。 

トップ画面じ戻り、アイ〕ジじ「—0好'表示されます。 
保護ファイルの場含は、ファイル保護を解除します。 
トップ画面に戻り、通常のアイコンげ表示されます。 

■罰脚瞄 ②トリブ關からの設定 

1. トップ画面な5巧象ファ 
イルを選がします。 

2. [く ◄] または [►>] を3秒 
じ I 上、長押しします。 

ファイル巧保護に設定ちれます。 

アイコン I ご「―」な表示ちれます。 

保護ファイルの場合は、ファイル保量を解除します。 

B 禱範, 

•ファイル保護/解除の設定は、ファイル再生-一時停止 
中にち巧ラこと好できます。 

-フオーマットを行うと、ファイル保護をしていてちファ 
イルは削除ちれます。 


■離重龍！ 

•一般操作/ベニュー画面とボタン操作 （ P .2 の 
•ファイル操作/ファイル操作 ( P .96) 

-ファイル操作/ファイル編集操作/マーク（しおり、お 
気に入り、ファイル保護） （ P .101) 


6曰8日曲17:24:22酬 

!ぶ [•"• II — miBl—BiMM 

匹101003 0706111724 
旺101004 0706111922 
应01005 —070613— 1014 
膊量] 415.0 MB 2 /E 














































レッスン機能操作 


特殊操作 


■お閱; 

ラジオな5録音した英会話講座を聞きな好5自分の発音 
を内蔵マイクな5録音し、英会話講座の発音と聞き比べた 
いときに利用する機能です。 

ここでは、しッスン機能の内容をよりねなりやす<するた 
め、具体的な例をちと I こ説巧します。 


例） 

英会話講座のファイルを聞きな好5自分の発音を録音し、 
英会話講座の巧ちの発音と自分の発音を聞き比べします。 

<レッスンモード> イメージ回 


講座の再生中 


(先生の声） 


再生は 

一時停止 




B でしッスンボタン 
を巧すと自分の発音 
を録音開始します。 


自分の発音 I 


C で再びしッスンボタンを巧すとまで戻って 

(巧を①声で I am .—) と一 C (自分の声で I am ...) を 
ループ再生します。 しッスン機能を隱 

するじは、ループ再生 
中じしッスンボタン 
__ J を押します。元の講座 

B Cl 1 のちおこ戻ります。 



※自分の発音は、先生の声 （ I am ...) とできるだけ同じ速度で凳音 
してくださし、。 
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側拙* 

下の操作時は、しツスン機能操作は巧えまだん。 

- AM/FM 亡ード時 
•録音中 

-録音一時停止中 
- テ約 再ち 中 

- TM/MUSIC t ー ド時のトツプ画面表示中 
- TM/MUSIC t - ド時のファイルー時停止中 
-その化設定操作中 

■ 罰ほ aa 

1 . 操作している動作な'あれば停止します。 

設定操作をしている場合は、[ベニユ ー] を巧して、各亡一 
ドのトツプ画面へ戻ってくださし、。 

2 . [t- ド]を押して、 riMj t- ドまたは rMusicj 
t ー ドを選択します。 

3. [▲]、[▼]を押して英会話講座ファイルを選巧し 
ます 0 

4. [►II] を押します。 

英会話講座ファイルけ再生ちれます。 

ち. 英会話講座ファイルの聞き比べしたい部分の再ち 
ガ終わった時点で、[録音/しツスン]を押します。 

英会話講座ファイルの再生巧一時停止し、亡ード表示 I ご 
「 LESSON 」 け表示ちれます。 

ホ色 LED け点なし、録音を開始します。 

画面にはしツ3ン録音の秒数げ表示されます。 

6 . 自分の発音を録音します。 

















7. 内蔵マイク巧 5 の録音巧終 3 した 5 [録音/しッス 
ン]を押します。 

8 . 英会話講座ファイルの一時停止位置より、録音した 
時間分戻つた位置なら一時停止位置までを再生し 
ます。 

9. 英会話講座ファイル丹'一時停止します。 

10 . 内蔵マイクで録音ちれた内容を再生します。 

11 . 操作ず順8〜10を<り返します。 

12. [録音/しッ スン] を巧します。 

し‘ソスン機能け阻除ちれ、通甫の再生 I ご戻ります。 



•し、ソスン機能の録音時間は最大60秒間です。 

内蔵マイクな白の録音ヴ60秒経過してち臨音/しッ 
スン]な'巧ちれない場合は、自動的にしッスン録音を停 
止して[録音/しッスン]を押したときと同様の姐 I 里を 
行います。 

■醜重範1 

-録音操作/ず動録音操作/マイク音源の録音 ( P .38) 

-再ち操作/再ち-停止操作 （ P .44) 


し、ソスン機能操作 
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単語振機能 


■ぉ閱訓 

単語帳機能とはち I ご外国語を覚えるため、 r 外国語の単語」 
ヒ「日本語訳」をペアで記録し、それ5をリストで管理す 
る機能です。1 つの ペア1こ ついて 「表（問題）/裏（答え)」 
巧あり、関連文章や発音などを合わだて学習すること巧で 
ぎます。 


本機 I こは、あ5なじめ数種類の単語帳巧収録ちれていま 
す。 


収録ちれた単語帳ファイルは、本機で選が-削除すること 
巧できますヴ、単語帳の内容については、本機では編集で 
ぎません。 


単語帳に関するデータ作成や編集方法については、 CD の 
r 単語帳を編集する」巧 I ご収録ちれた「取扱い説お」を参 
照して < ださい。 

単語帳機能 I ごは、表/裏の表示をず動で行ラ「通常 t 一 
ド」と、自動で再生•表ホを行う「流し聞き t - ド」巧あ 
U ます。 

単語帳機能の詳しい操作については、付録/単語帳操作 
(P.142) を参照して<ださい。 

※本書では、「表偶風/裏塔え)」の2ぺージ分を1 t ットとし 
て「1力ード」と表現をします。 
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単語帳01 


酬 


り') - interesting 


表；; xl 用00目0/1000 B All 日 A 


66 8日(金）17:24:22欄 

(2) —興味のある、おもしろい 


A (4) (5) (6)C 


No . 

表示内琶 

機能-説明 

① 

単語帳名/ 

日付-時間表示 

ボタン操作時 I ご単語帳名を表示します。 

② 

単語-意味 

単語•意巧を表おします。 

③ 

カードの表•裏 

カードの表（単語)、または裏（意巧） 
のどち5なを表示します。 

④ 

连度 

現在の再生速度を表示します。 

⑤ 

現在のカード番号/ 
全カード戳 

単語番号と全単語数を表示します。 

⑧ 

表3、 • ホ衣か 

非表示のときは「□」、表示のときは 

設定が態の表示 

「©」を表示します。 

⑦ 

全表示•指定表おの 

全表示のときは 「 AU 丄指定表示のと 

表示 

きは 「 Pic 」 を表示します。 

⑧ 

カード表示方法 

Oa ： 順番じくり返し表示します。 

り R : ランダムじくり返し表示します。 

































単語帳機能 


側純> 

Lil 下の場合は、単語帳機能操作はなえまだん。 

• 緑音中 

-録音一時停止中 
-テ約再ま中 
-その他設定操作中 

Bigg 範, 

- SD カードを選巧している場合、単語帳ファイルを削除 
することはできまだん。 

mmmtt 

•一般操作/ソニュー画面とボタン操作 （ P .2 て） 

-バソコン接続/パソコン接続操作 （ P .109) 

•付録/単語帳操作 （ P .142) 


特殊操作 



パソコン接続操作 


"ii ジ 


■お閱; 

本機ヒバソコンを付属の USB クーブルで接続し、本機の 
ベ t リを USB デバイスとして使用します。 


また、本機とパソコンを USB クーブルで接続すると、本 
機を充電すること巧できます。 


■罰脚瞄 



2. バソコ ン① U 沈コネクタに、付属の USB クーブルを 
直接接続します。 


バソコッヴ'本機 
を認識します。 
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•本機をバソコン1こ接続するとべ t リカード巧接続ちれ 
ていな<てち、内蔵ソ亡 I 」ヒソ亡リカードの2つのド 
ライブガ認識されます。 

•パソ〕ンな5本機を取り外す場 S もを全な取り外し姐 
理を行ってなら取りはすして < ださし、。 

• Windows Vista / XP / 200日では 、 Windows の標準 U 沈ド 
ライバで本機をデイつクドライブとして認識ちせるこ 
ヒ巧できます。 

•マッキントッシュ （ Mac ) にはが応していまだん。 

-本機巧パソコン I こ接続ちれ、ドライブを認識している間 
(本機の画面 I こ 「 USB 接続中」ヒ表示されている間）は、 
タイマー予約は無効になりますのでタイマーテ約巧あ 
る場合はミち意して < ださい。 

-バソ〕ンに ru 沈 M ブの電力供給能力を超えました」ヒ 
表示ちれち場合は、化の U 沈コネクタに接続し直して 
<ださし、。 

- M ブによっては正常 I こ動作しないこと巧あります。 




















パソコンでの操作 


■お闘^^ 

本機はパソコン上で U 涨外部記憶装置として使用するこ 
ヒガでき、通常のパソコン操作と同様に本機のファイルや 
フォルグを扱ラこヒガできます。 

パソコンでの操作 I ごより、本機とパソコンの双方向でファ 
イルやフォルグなどをコピー（グウン□-ドやアップ □- 
ド）すること巧できます。 


■罰脚瞄 

1. パソコンの画面左下 I ごあ 
る[スタート] ( Vis ねの 
場含は [巧]) を巧し、「マ 
イコンピュータ」 （ Vista の 
場含は [ コンピュータ〕） 
を選択します。 

7イコンピュータ （ Vista の 
場含は〕ンピュータ）のウイ 
ンドウげ開ぎます。 


の S 巧 Windows 20 日日 / XP の場合 > 



ファイルの 

，洁実を) 

をモ蜘こ 

な 扇> ’ 

り' 

I グ》 '巧ま 


アドレス必いマイ ] ンむ-夕 


Jli 3.5 インチ FD ( A:)i 
□-カルディスクの:） 
J » CD - R 州ドライブむ) 
コント□-ルパネル 
な 兴ちドキュイント 


く OS 巧 Windows Vista ①場含〉 



2 . 本機とパソコンを接続し 
ます。 

( gD バソコン接続 ( P .109) 
バソコン丹'本機を認識する 
と、本磯のアイコンげ2つ追 
加されます。 

リムーバブルデイ：^クのド 
ライブ記号の若いぽラげ内 
蔵^たリ、もラー方丹'リ 
カードです。 


〈 0S が Windows 2000 /XP の場合〉 



,ファイルの馬ちの 

まモ M 


を»’デ::' 

子と 

W 


アドレス⑩い7イ ] ンビュ-夕' 


互5インチ FD < A ：)| 
<5^ □—カルディスクむ) 


ぶ CD - RW ドライブ也) 

リムーバブルディスク 
リムーバカレデイスウ 

。コン h - ルバミ、ル 

な# ちドキュタント 


(3 


ぬ)ノ 



しば5くしても本機を認識できない場含は、パソコン接続 
( P . 109)を参照してください。 


" i 載 
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パソコンでの操作 


"ii ジ 


バソコンによつては、 
ウイソドウげ自動的 
に開く場含げありま 
す。本機に^亡リカー 
ド丹’装着されている 
と、2つのウインドウ 
丹'開ぎます。このクイ 
ソドウで操作する場 
含は、内蔵リとべ 
亡リカードを間違え 
ないよラにま意して 
ください。 


く 0 S が Windows 2000 / XP ①場合〉 



< OS が Windows Vis ねの 場合〉 
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3. アイコンをダブルク 
リックします。 

本機のベちリ巧客け表 
示されます。 

ちの画面例では、 

(F :)丹’内蔵リ 
(G :)丹'^亡リカード 
です。 


く OS 好 Windows 2 日日日 / XP の局含〉 

アドレス城 I j 7イエ/む-夕 
^3 万イシチ FD ( A：)i 
一 □一カルディスウの:） 

卜 RW ドライブめ:） 

—バブルディスゥ ( F :) 

ムーバプルディスウね:） 

な:! ント□ールバネル 



な AM! 
白' 前' 
日 LINE 
己 MIC 


く OS ヴ Windows Vista ①場合〉 























































4. 後の操作は、通常のパソコン操作と同様です。 

本機とパソコソの双方向でファイルやフォルダをコピー 
すること好'できます。 

本機とパソコンを接続したとき、ダウン□ード辟アップ 
□ー ド中には、本機に(下の画面げ表示されます。 

本機をパソコンIこ接続 
本機じちの画面げ表示され、 

USB 接続中（ドライブ認、識中） 

であることを示します D 



1 圆 1 

EHE 




USB 接続中 



パソコン巧5本機Iこダウン 
□ -K 

本機じちの画面丹’表示され、転 
送中（ダウン□ー ド中）である 
ことをのします。 



転送中 


本機巧5パソコンじアップ 
□ -K 

本機じちの画面丹’表示され、転 
送中 （ Z ツプ□ー ド中）である 
ことをのします D 



圆 

EUB 

晦1® 



お送中 



パソコンでの操作 


B 禱駆, 

-ダウン□ー ド/アップ□-ド中は、絶がIこ USB クーブ 
ルを外ちないで < ださし、。 

本機のベちリに録音ちれている内容が破損するおそれ 
好あります。 

-バソコンな5本機にダウン□-ドしたファイルやフォ 
ルグは、本機で表ホする際は半角換貨で64文字までと 
なります。 

-パソコンな5本機Iごグウン□-ドするファイルは1フォ 
ルグ巧につき最大255個までとして<ださし、。 
ファイルを大量Iこグウン□ー ドする場合は、 Root Iこ新 
規フォルブを作成し、作成した新規フォルダ网こグウン 
□ー ドすることをお動めします。 

RooU 乂外のフォルグIこは、実際に25日個 L 乂上のファイ 
ルをグウン□ー ドできますヴ、本機の動作保証外となり 
ます。 （Root については、 P.125 を参照して<ださし、。） 

-パソコンの種類や設定により、表示ヴ異なる場合ガあり 
ます。 


•ソ亡リカードガ装着ちれていないが態でソ亡リカード 
のアイコンをグブルクリックすると、「ドライブIこデイ 
スクを挿入して<ださい」ヒ表示ちれます。 

この場合は、「キゎン t ル」をクリックして<ださし、。 

































































"ii ジ 


CD インストール • アンインストール操作 


■お剧腸 

本機Iこ付属の CD をパソコン|ごインつトールし、単語帳の 
編集や予約の設定をバソコン上で行ラこヒガできます。 

詳細I こついて は CD |ご 収録ちれち「取扱い説お」を参照し 
て < ださい。 

■罰ほ誦 インスト-ルする場さ 

1 . パソコンの CD 挿入 ni ご付属の CD を挿入します。 

Windows Vista では次の画面げ表示されます。 

[ Setup , exe ①実巧」、「許巧 （ A )」 を選択し、イン3トー 
ル操作に進んでく起さし、。 

CD - ROM を挿入すると、ち 
の画面げ表示されます。 

[ Setup , exe ①実行]を 
ク I 」ツクします。 


次に「ユーザーアカウ 
ソト制御」画面げ表示 
されます。 

[ 許可]をクリックし 
ます。 



• • DVD/CD-RW ドライブ （E:)ToolBox 

心 

己ソフトウエアとプームに巧レては》に巧な#<^を巧う： 
プロクラムのインス ト ー 

C ぶ 郎蔚離 - 巧* 

を巧のブブシ3シ 
I フがてフ?<ル m モ 

4 -1つ:-^〇-ぅ1*由 

二トニー , ij ,f ク .。了巨 Rg ホこ6す .，至子 
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2 . 画面表示に従ってインストール操作を巧います。 


Windows 20日日/ XP では、 
Frameworks . 日をイ ツス 
トールする必要好'ある 
場含げあります。 

わ、 ソト アツ プ画面に従 
し、、 Frameworks . 0のイ 
ツス トール操作を巧つ 
てくださし、。 




f け ' か e I 









































■罰ほョ圓 アンインストールする場合 


パソコンの画面左下Iごあ 
る[スタート] ( Vis ねの 
場含は[因])を押し、「コ 
ント□ールパネル」を選 
択します。 

コント□ールバ不ルのウイ 
ンドウげ開ぎます。 


〈〇吕び Windows 20 加 / XP の糧含 > 

マイコンピュータ 

^ 之日ウっム dv ウだ乂と巧別 j お ' 
プリンタと FAX 
か ヘルプとサポ-卜お） 


〈OS 巧 Windows Vista ①場含〉 



〜レプとサポート 


C D イジストール-アツイジストール操作 


2 . [ プ□ブラムの追加と 
削除] ( Vista の場含は 
[ プ□グラムのアンイ 
ンストール])をダブ 
ルソリックします0 
プ□ブラムの追加と削除 
画面 （ Vista ①場含は、プ 
□ブラムのアンイン：^ 
卜^ルまたは変更画面)灯' 
表示ちれます。 


3. Talk Master Slim 
ToolBox を選択し、[削 
除] (Vista の場含は [ 
アンインス h —ル])を 
クリックします。 

プ□ブラム好‘削除されま 
す。 


■誰重並 1 


<OS な Windows 2000 /XP ①場合〉 

フパルの届*を《モがお*•か口のツ-ルのヘルプが 

J 'J ホ/がピ加 W . I 因- 



く OS な' Windows Vis ねの場合〉 



〈OS が Windows 2000 /XP の場合〉 

H 

姑イン?■卜 -I け TO 々ブロ巧。 □ おが0ウラ w)s 子必 五巧は S 'iii ‘ 




く OS が Windows Vista ①場含〉 

IS >コ >1'。一化バ=«- . フ〇巧。. 7 コ7うムこ as •]<,|ts« 



•特殊操作/単語帳機能 （P.107) 
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パソコンから取りかす操作 


"ii ジ 


パソコン I ご接続されている本機と USB クーブルを取り外 


mtsam 

1 . パソコンの画面ち下 
のタスクバーじある 
アイコンの上じマウ 
スポインタ（マウ3 
の移動で動く画面上 
の矢巧）を置きます。 

「ハードウェアの安全 
な取り外し」が表示さ 
れれば、そのアイコン 
丹’ハードウェア取り外 
しのためのアイコンで 
す。 

ノ\ー ドウェア取り外し 
アイコン灯'表示されて 
いない場含は、タスク 
バー内の「< く」また 
は「>>」を左クリツ 
クしてくださし、。 


く 0S 巧 Windows 20 日 0/XP ①場合 > 


にト ドな!アの安をね巧りホし I 


も般 も^けの 



<OS 巧 Windows 200 日 / XP ①場合〉 
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2 . A - ドゥエァ取 
りかしアイコッ 
を左ソリックし 
ます。 

「〜を安全に取り外 
します」の^ツ t 一 
ジ好'表示されます。 


<OS 巧 ’ Windows 20 日日 / XP ①場ち〉 


適 A 敝 


USB ス容監己巧廷きテ VW ス-ドライブ （F:. がを安を(こ做みします 


く OS ヴ Windows Vista の場合〉 



_ USB 大容星記苗 g 至-ドライブ （F:, G;) をま全に巧りかします 

3. 「〜をを全 I ご取り 

外します」のべッ t ージを左クリックします。 

4. 「〜はを全 I 三取り外すこヒガできます。」のべツ t 一 
ジガ表示ちれます。 

取り外し準備完3です。 


ち. 本機なら USB クーブルを取り外します。 

6 . パソコンなら USB クーブルを取り外します。 

B 禱範, 

-バソコンおよけ本機に接続ちれている USB クーブルを 
そのまま取り外すと故障の原因となります。 

•パソコンの種類じより、画面表示げ異なる場含があります。 

























パソコンでのフオーマツト操作 


■お闘^^ 

パソコンで内蔵べモリまたはソモリカードを初期化します。 
パソコンでフォーマットする場合は、「基準のア□クー 
シ ヨンヴイブ」 を選がして <だちし、。 

フォーマットすると、 AM、FM、M に、 LINE 、 予約01〜 
20の各フォルグをすべて削除すること巧できます。 


■罰ほ3瞄 


1 . フォーマットを行ラ前には、必要なファイルをパソ 
コンなどにアップ□ー ドし、バックアップします。 


2 . パソコンの画面左下にあ 
る[スタート ] (Vista CD 
場含は[巧])を押し、「マ 
イコンピュータ 」 （Vista 
の場含は [ コンピュータ 
]) を選択します。 

マイコンピュータ （ Vista の 
場含はコンピュータ〉①ウイ 
ジドウ丹’開きます。 


の S 巧 Windows 20Q0/XP の揚含〉 



:ファイルの，お業のをモが 

わ病こ 

1二^•な•立し 

巧を 


アドレス必 j j 对コンピュ-夕' 


A 3 .日インチ FD ( A )! 
W □—カルディスク©:) 
心 CD - RW ドライブむ) 
を コント日-ルパネル 
な 共有ドキュタント 



本®とパソコンを接続し 
ます。 

( gD バソコン接続 ( P .109) 
バソコン丹'本機を認識する 
と、本磯のアイコンげ2つ追 
加されます。 

リムーバブルデイ：^クのド 
ライブ記号の若いぽラげ内 
蔵^たリ、もラー方丹'リ 
カードです。 


〈 0S が Windows 2000 /XP の場合〉 



,ファイルの馬ちの 

まモ M 



子 JC 

W 


アドレス⑩い7イ ] ンビュ-夕' 


•Ji 互5インチ FD な:)！ 

<5^ □—カルディスクむ） 
苗の- fW ドをけ也） 

リムー"ブルディスク（ドで、 

リム-バカレディスウぬ)ソ 

巧]ントろ—ル/なル 

な# ちドキュタント 




しば5くしてち本機を認識できない場含は、パソコン接続 
( P . 109)を参照してください。 
























































パソコンで①フオーマツト操作 


"ii ジ 


4 . ソ亡リカードのアイコン 
をちクリックし、ベ 
ニ ユーで、 「フスーマット」 
を選択後、左クリックし 
ます。 

フオーマツト①ウインドウ 

丹’表示されます。 

ちの画面例では、 

0^ :)が内蔵べたリ 
(G :)げソちリカード 
です。 


の S 巧 Windows 200日/ XP の場合〉 



か 5 -iyf FD ( A ：) 

W - かげィス。の） 

<^ CD-RW ド M ， ぬ》 
wi 化-/! ロルディスウの 

0 •コント日-ル"?- ル 田くめ） 

由ち巧ドキュイント 1クスフロづが 

巧ホの- 
自1¢再ちが 
ウル W ぉン- 


がかセキュリティ城 



奶聊。 

北-© 


シ3-卜か卜のけが® 
るおのま至 (M) 

ブ□パティ@ 


〈OS 巧' Windows Vista ①場合> 
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5 . ファイルシステムで 
「FAT」 を選が後、ァロ 
クーシ3ンユニットサイ 
ブで「標準のァ□クー 
シヨンサイブ」を還択し 
ます 0 

ち端の「▼」の部分をクリッ 
クして「標準のァ□クーシヨ 
ジヴイ三」を選択してくださ 
い。 

クイックフオーマットの 
チェックボックスじチェッ 
クマークげない（空白）こと 
を確認、してくださし、。 
チェックマーク丹'ある場含 
は、チェックボックスをク 
I」ツクしてチェツクマーク 
を外してくださし、。 


の S 巧 Windows 20日 0/XP の場合〉 



く OS 巧 Windows Vista ①場合〉 





















































6 . [開始]をクリックします。 

フォーマットを開始します。 

7 . フォーマット巧終3した5、本機をバソコンな5取 
り外します。 

( gg ) CD イツストール•アンイツストール操作 （ P .113) 

8 . 本機で再度フスーマットします。 

憂辱）設定操巧/システム設定操巧/フスー7ット （ P . 66) 


バソコンでのフォーマット操作 


B 禱駆, 

-フォーマットちれたソたリは復元することはできませ 
ん。ミ主意して操作して<ださし、。 

•パソコンの種類により、画面表示巧異なる場合巧あります。 

-バソコン①設定 I こよってはハードウエア取り外しアイ 
コンガ化す下に表示ちれるとは限りまだん。 

-ソ t リカードをパソコンや本機でフォーマットすると、 
化の機器では使用できな < なること好あります。 

-内蔵ソ亡 I 」をフォーマットしてち、予約内容と各設定巧 
客は削除ちれません。 

•フォーマットをすると、単語帳の内容ちすべて削除ちれ 
ます。プリインストールちれている単語帳は付属 C D 
①中 I こ収録ちれていますので、そち5をご覧<ださし、。 


■語隨範 ■ 

•パソコン接続/パソコン接続操作 （ P .109) 

-バソコン接続/ CD インつ卜ール-アンインストール 
操作 （ P .113) 

•パソコン接続//\°ソコンでの操作 （ P .1 1日） 

-設定操作/システム設定操作/フォーマット ( P .66) 
•用語解説/ソたリカードとは （ P .126) 


"i 載 
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读れたファイルの修復ちま 


"ii ジ 


内蔵べ t リまたはソ t リカードな5、バソコンにファイル 
を読み出だない場合、本項の操作により つァイ ルを回復で 
きる可能性ヴあります。 

ただし、修復できななったファイルは削除ちれます。 


■罰ほ誦 


パソコンの画面左下 I ごあ 
る[スタート] (Vista CD 
場含は[巧])を押し、「マ 
イコンピュータ」 (Vis ねの 
場含は [ コンピュータ]) 
を選択します。 

マイコンピュータ （ Vista の 
場含はコンピュータ）①ウイ 
ソドウ丹’開きます。 


の S 巧 Windows 20 日日/ XP の場合〉 



ファイルの漏実の 

を示の 

わが 

.1 .驗- 

す' 

巧ま 


アドレス也)。マイ〕ンビュ-夕 


^3.5 イシチ FD (A:)i 
ローカルディスクの:） 
苗 CD-RW ドライブの） 
をコント日- ルバネJ^ 
な 共ちドキュイント 


〈OS 巧 Windows Vis 巧の場合〉 




C こた 


，み1!* 


■む * tJWi 

ち前 


T ド丰ユメント 

Cj ピクチ p 

脚け 

A- ドディスクドライブロ} 

OS に;） 

:こ，‘..-... 50.4 GB パり G 己 

フブ V 

リムーバカレ記任ながちるデバイス【1) 


■ デスクトップ 

B test-pc 

^ bsi | DVD/CD-RW ドライブ (E；) 

ぶ ，けリリゥ 
■*- つンピュータ 



合 i けイス ちきな试 


が 
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2 . 本機とパソコンを接続し 
ます。 

( gi ) /\‘ソコン接続 （ P .109) 

/\°ソコッヴ本機を認識する 
と、本機のアイコッな2つ追 
細ちれます。 

リムーバブルディスクのド 
ライブ記号の若い恩ラヴ内 
蔵べたリ、ちラー方けベちリ 
カードです。 


の S ヴ Windows 2000 /XP ①揚合> 



Jj 文5インチ FD (A：)| 
一□一カルディスクの:） 




D-RW ドライ 

ムー バカレラ 


Iリムーバブルディスク 
>«»リムーバブルディスク 


■( rN 

ぬ:)ノ 


な コン用—ル/雨レ 

な 其右ドキュイント 


〈OS 巧 Windows Vista の場台〉 



しば5くしてち本機を認識できない場含は、パソコン接続 
( P . 109)を参照してください。 

















































3 . 修復するソ fi 」 ①アイコ 
ンをちクリックし、ベ 
ニ ユーで r プ□パティ」を 
選巧を、左クリックしま 
す。 

リムーバブルディスクのプ 
□ハ‘ティのウィンドウ巧表 
示されます。 

ちの画面例では、 

(F :)げ内蔵べ t リ 
(G :)げ^たリカード 
です。 


の吕な Windows 20加/ XP の糧含> 

みイルの巧まのお SW わ巧 CA り曲ツ- 
一' 山 . it <紛 .： 方ルダ 


3 


アドレスが！いイエ y む-夕 
が IIM 

6イン fFOA ) 3 S インチフロ， e - ディス： 

口-カルディスク。:） □-かレディスウ 

^00 -RW ドライブの） C 0 ド表 f ブ 

一仏-/ロルデイスりが リム-けブルディスク 


Q •ェ/卜□-ル J はル 
。兴 ちがュブント 


か.6 4 
一口-力 


エクスブ〇—ラ09 
话ホの.. 
自れ冉をが 
巧•ーマ9卜柏)' 
贿出し U ) 

口 m 帕の 
コビーの 


〈 OS 巧 Windows Vista ①場合〉 




壊れたファイルの修復方法 


4 . リムーバブルデイつクの 

プ□パテイ画面の「ツー 
ル」を左クリックし、 
「チェックする」を左ク 
リックします。 

デイ^クのチェックリムー 
バブルディスクのウインド 
ウげ表示されます。 


く 0 S が Windows 2000 / XP の場台〉 



〈 OS 巧 Windows Vista ①場合〉 



5 . チェックデイつクのオプ 

シヨンにチェック7—ソ 
を入れ、[開始]をクリッ 
クします。 

フアイん①修復を開始しま 
す。 


<0 S が Windows 2000/ XP の場合〉 




〈 OS 巧 Windows Vis ねの場合〉 



6 . 修復動作終3後、ベたリ内を確認し、修復ちれた 
ファイルをバソコン I こバックアップします。 


バックアップヴ終3しを5、ベ 1 1」のフォーマットを斤つ 
てくだちい。 

厳頑）バソコンでのフオ ー7 ツト操作 （ P .116) 
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用語お説 


用語解説 


ードとは 


TM モード 

本機で予約録音したファイルはここに保をちれ、ファイル 
を選んで再ちすること巧できます。 

AM モード 

AM ラジオを受信/録音すること丹’できます。 

FM モード 

FM ラジオを受信/録音するこヒヴできます。 

MUSIC モード 

本機です動録音（予約録音を除 <) しちファイル、パソコ 
ンな5グウツ□ー ドしたファイルはここ I ご保をちれ、ファ 
イルを選んで再ちすること巧できます。 


ちをスタイルとは 


ノーマルプレイ 

すべてのファイル巧表示ちれる基本的なスタイルです。 
フマルグは表示ちれす、ファイルのみが順に表示されます。 
TM 亡ードでは、予約録音しちファイル好'再生できます。 
MUSIC t ー ドでは、予約録音かのすべてのファイル巧再 
生できます。再生つタイルの工場出荷時設定はソーマルプ 
しイに設定されており、ファイルの数好'みない場合などは 
ソーマルプしイガーま簡単な再生方まになります。 

フォルダプレイ 

ファイル巧フォルグに分類されて表示ちれます。 

TM 亡ードでは、 TIMER 祀 C フスルグ内の予約フスルグ内 
1ご保管ちれている予約録音したファイルヴ再ちできます。 
MUSIC 亡ードでは、本機で録音したファイルやパソコン 
で作成したフォルグ巧 I こ保管ちれているファイルヴ再ち 
でぎます。 

(フォルグ I こ入っていないファイルち再ちできます） 

お気に入りプレイ 

本機では、任意のファイル I ごお気に入りマークを付けるこ 
ヒガでき、お気に入りを付けたファイルのみを再ちするこ 
ヒ巧できます。 

あ気 I ご入りプしイは、 TM まちは MUSIC のどち5①亡ード 
I ご入っているファイルでち再をすることガできます。[を度] 
を巧すと、ファイル I こあ気 I こ入りを巧けるこヒガできます。 


しおりプレイ 


フアイル I ごしありを巧けると、簡単な操作でしおりを付け 
たとこ5な白の再生を行ラこと巧できます。繰り返し聞き 
たい位置を頭出しする機能です。 
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用語解説 


イルとは 


本機の録音はビデオテープや力 t 、ソトテープとは異なり、 
1回の録音ごと I こ固有の名前巧巧いたデジタルデータと 
してにソ t リの中に記憶されます。この録音1回分のデ 
ジタルデータを「ファイル」ヒ呼びます。 

本機で録音したファイルは、自動的 I こ名前（ファイル名） 
ガイ寸きます。 

デジタルデータは、音質お化ヴな<、面倒な頭出しちファ 
イル召を呼び出すことで簡単にできるをめ大変便利です。 


WMA ( ダブりュエムエ ー） 

主|ご、 Windows バソコン① MediaPlayer で使用ちれている 
ファイルお式です。本機は64〜 192 kbps のビットしート 
の再生 I こ巧応しています。なあ、 WMA 形式は一部の再ち 
操作 （ を度調整やキュー&しビュー） I ごは巧応していませ 
ん。また、 VBR お式の WMA ファイル、 WMA プ□おす 
ファイル、可逆（□つしつ）圧縮あ式 WMA ファイルの再 
生、および DRM (著作権保護機能) I ごは巧応しておりません。 


MP 3 (エムピースり一) 

ラジオなどのアナ□ブ信号をデジタル化して録音する方 
式にはた<ちんの種類巧ありますヴ、本機での録音は音楽 
向け I こ良<使われる MP 3 といラ形式を採用しています。 
MP 3 は、音楽 CD ヒ同程度の高音質な録音をするこヒヴ 
でき、を<のパソコンでちそのまま再ちすること巧できる 
お式です。 

本機では、録音時32、日4、96、128、192、 256 kbps 、 再 
ち時16〜 320 kbps ①各ビットしートに巧応しています。 
また、 VBR ( 可変ビットしート）形式の MP 3 I ごちが応して 
し、ます。 

本機で再ちできるフアイルお式は MP 3 外 I こ WMA 巧あ 
U ます。 


用語解説 
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巧語解説 


ファイルの名前 

本機で録音したファイルは、自動的に名前（ファイル名) 
が付きます。 

ファイル名の構成は、が《下のとおりです。 

070 4 2 4_0 710 A I 0 9 0 9_0 0 0 0 1 .MP 3 

^^ TT ^ ^ ^ r~ 

ファイルお式 (MP 3 ) 

連番 

テ約番号 ( 手動録音時：日日） 

周波数 (M に / LINE 時は無し） 

I : 巧蔵 ^ 亡リ E :^亡リカード 
A : AM F : FM M : MIC L : LINE 
録音開始時刻 ( 時 • 分） 

録音開始曰付 ( ホ [ 西暦の下 2 お ]• 月 • 曰） 

予約番号 01 で 4 月 24 日 7 時 10 分が己 

AM ( 909 KHZ) 放送を内蔵^亡リへ録音した場含の例 

070 4 2 4_0 710 AI 0 9 0 9 _ 0100 1 .MP 3 

手動録音で 4 月 24 曰 7 時 10 巧な 5 M に ( マイク）で 

ベたリカードへ録音した場含の例 

070 4 2 4_0 71 0 ME _0 0001 .MP 3 

パソコンな5本機で録音したファイルを参照する場含は、 
管理上連番の部分が3おとなります。 


用語解説 
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フスルダはパソコンを操作して作成することができ、作成 
したフォルダじは自由じ名前を巧けることができます。促 
だ'し、パソコンで許されていない文字は使用できまだん） 


オルダとは 


び 

乎 


ルてし大もで W 
ィし意と巧巧 、 

ァ存用<巧とヴ 
フ保なあ,^こ呼 
楽て つて f I るヒ 
音し <れ作 。 J 
た理 い入ダ-をす層 
し整をていグま階 
ドに 物し：,^ルき r 
-ヒ れ類フォでを 
□ご 入分广フちと 
ツ類 た C をたとこ 
ウ種 け中とまこる一 
ダを 巧のこ C る作す階 
か5 を物の中すをまの 
ルれ。前れ物のをブき元 
ィそす名んれグ類ルでる 
ァ、ま C の A ル分才好な 
フヒきとその才いフヒヒ 
たるてごをこフな C こ位 
しな出類ル。、細中る上 
音 <ガ種ィすは C の作ま 
録を要、ァでダ百グで- 
でガ 化でフ利ルちルま、 〇 
機ど < こ、便才、才層たす 
本なおそてをフきフ階まま 


卜 


〇 

〇 

R 

を 

-層 


















用語解説 


自動的に作ぶされるフォルダ{吊が综音時) 


フォルブ名 

自動作巧ちれるタイミング 

TIMERREC 

予約録音時。 

な下の予約01〜20フォルダの親フォルグとし 
て1乍成ちれます。 


予約01 

予約番号01の予約録音時。 

TIMERREC フォルブの中|ご作成ちれ、子のを号 
01で予約録音ちれたファイルは、この中1ご保 
なちれます。 


予約02 

予約番号02の予1リ録音時。 

TIMERREC フォルブの中1ご作成ちれ、予約を号 
02で予約録音ちれたファイルは、この中1ご保 
なちれます。 


\ 

\ 


予約2日 

予約番号2日の予約録音時。 

TIMERREC フォルブの中1ご作成ちれ、予約番号 
20で予約録音ちれたファイルは、この中1ご保 
なちれます。 


自動的に作ぶされるフォルダ（手動録音時) 


フォルブ名 

自動作成されるタイミジブ 

AM 

AM ラジオの録音時。 

FM 

FM ラジオの録音時。 

M に 

内蔵ま te は巿版の外部マイクな5の録音時。 

LINE 

ライン入力の外部音源な5の録音時。 


テ約録音 L 乂外のファイルは MUS に t - ドで再生できます。 

予約録音時やず動録音時に自動作成ちれちフォルブを、バ 
ソコンでフオルグ名のを更をしたり、バソコンで削除した 
場合は、巧の録音時に所定のフォルブヴ再び自動作成され 
ます。 


予約01〜20のフォルグは予約録音ちれた時点で自動的 
I こ作成ちれますので、テ約録音ちれていないテ約を号の 
r 予約番号」フォルダは存在しまだん。 

予約録音されたファイルは TM 亡ードで再生できます。 


用語解説 
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巧語解説 


用語解説 


(Root) 
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テ約録音をした場合は、 niMERRECJ フォルグガ作成ち 
れ、その中に「予約01」〜「予約20」のフォルグヴ作成 
ちれます。 

本機で予約録音しをファイルをお認したい場合は 、 TM 
亡ードに切り琶える化要ヴあります。 


rriMERRECJ フスル(外のフオルグおよび再ちフアイ 
ルは、すべて MUS に亡ードで確認-再生をすること好で 
ぎます。 


作ぶ可能なファイル-フォルダの数について 

本機をバソコンに接続し、音楽ファイルなど任意の再ち 
ファイルを本機に書き込む場合は、できるだけ新規フォル 
グを作成し、その中に再ちファイルを入れるよラ I ごして< 
だちい。 

フォルダを作成せすにファイルを書き込んだ場合は、最大 
で255個までとなります。 

ファイル名丹'長い場合は、作成できるファイル数ヴ少、な< 
なります。 

ただし、フォルグを作成し、その中 I こファイルを作巧した 
場苗ん最大で2000個までファイルを作巧することガで 
ぎます。 
















































メモリカードとは 


本機 I こソたリカードを装着すると、本機の内蔵べ亡リとは 
別に録音やファイル保をに使用するソ亡 I 」を増やすこと 
がでをずゴ 

本機の内蔵べ t リヒソ t リカードはそれぞれ切リ营えて 
使用すること巧できます。 

また、ソ t リカードに録音したファイルは、ベ t リカード 
単体での持ち運びち巧能になります。 

本機内蔵①ソ t リと、ソ t リカードは別のソ亡リとして扱 
われます。 

ベ t リカードの装着で、本機の内蔵べ t リの録音時間を擅 
やしたり、本機の内蔵ソ t リを使い切った後|こ連続してソ 
亡リカードに録音するといった使いちはできません。 

本機で録音やファイル削除を何度ち繰りおすと、ベ t リの 
作業効率巧化下し、最終的 I ご正常な録音や再生ができな< 
なること巧あります。また、あ買い上げ後のベ t リカード 
を本機でフオーマットだす' I こ使用した場合ち同様です。 

このよラなをがを未が I こ防<ために、あ買い上げ直後、ま 
ちーク月に一度程度はベ flj をフォーマットすることを 
お勧めします。 


用語解説 


メモ U 容量と録音時間の巧係 

TalkMasterSlim に別売の SD ソ t リカードに録音する場合、 
巧の時間（時間 h / 分 m ) 巧録音巧能時間の参考值ヒなり 
ます。 

SD ソ t リカードは記録ソ亡リ容量に種類ヴあります。 
TalkMasterSlim で使用できる容量は最大で 2 GB です。 
に HDC ソ亡リカードは使用できまだん）。 


音質の曰を 

録音 
ビットし-卜 

ベ fij 客量 (SD^ 亡リカード） 

32MB 

64MB 

128MB 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

-般む ] い-相質 
个 AM ラ:月と雕 
FM ラがと雕 

音楽 CD 程度 

♦ 

ななり良い音質 

32kbps 

2h 

4h 

8h 

16h 

32h 

64h 

128h 

64kbps 

Ih 

2h 

4h 

8h 

16h 

32h 

64h 

96kbps 

40m 

1h20m 

2h40m 

日 h20m 

10h40m 

21h20m 

42h40m 

128kbps 

30m 

Ih 

2h 

4h 

8h 

16h 

32h 

192kbps 

20m 

40m 

化 20m 

2h40m 

己 h20m 

10h40m 

21h20m 

2 巳 6kbps 

15m 

30m 

Ih 

2h 

4h 

8h 

16h 


SD ソたリカードのソーカ ー、 初期化が態、品質のバラ、ソ 
キにより、録音巧能な時間 I こ個体差巧出る場合ヴあります 
(容量ヴ大き<なるほど、誤差巧大き<なります)。 

本データは理論値より算出したちのです 。 S D ソ t リカー 
ドにより実際の録音可能時間には若干の誤差巧生じます。 
あ5かじめご3承 <ださし、。 


用語解説 
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庙語昭説 


使用できるイモリカード 

本機で使用できるベ t リカードは SD ソ t リカードのみで 
す。化のソたリカード（コンバクトフラッシュ、ソ亡リス 
ティック、マルチソディアカードなど）は使用できませ 
ん。また、 SDHC ベ t リカード I ごは巧応しておりません。 
本機では、最大 2 G 日まで①ソ t リカードを使用すること 
巧できます。ソ亡リカードの種類 I こは、 32 MB / 64 MB / 
1 28 MB /256 MB /512 MB /1 GB /2 GB など巧あります。 

用途 I こ合せてお選びいただき、家電量販店などであ買し、求 
め < ださい。 


B 禱駆, 

• ベ亡リカードのファイルを再ち中、または録音中には、 
絶巧にソ亡リカードを取り外ちないで<ださい。 

-ソ亡リカードの取り扱いは、ご使用 I こなるソ亡リカード 
①取扱説 B 月書を参照して < ださい。 

•ソ 1 1」カードの最新動作確認帽報は、同巧のを意事項チ 
ラシ、まちは当社 ホー ムページ （ トークマスターカつ 
タマーサポート内）でご案内しております。 


用語解説 
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メモリカードの装着 

ベ t リカードを本機に装着します。 

ファイル保存 I ご使用するソ亡リを增やすこヒヴできます。 


■罰脚瞄 


1 . 本機の左側面に 
ある ソ 1 1」カー 
ド挿入□のみた 
を開けます。 


2 . ソ 1 1」力ード}軍 
入□にべ t リ 
カードを挿入し 
ます。 

カチ'ソと音けする 
まで挿入して<だ 
さし、。 

3 . ソ t リカード挿 

入□のみたを閉 
めます。 





-ソ亡リカードが挿入しに < い場合は無理に}軍入せす、ソ 
亡リカードの向きを確認して<ださい。 







メモリカードの巧りかし 

ベ t リカードを本機な5取り外します。 


側純> 

Li (下の場合は、ソ亡リカードを取り外ちないで<ださい。 
. TM / MUSIC た ー ド時のファイル再生中 
• 緑音中 

■罰脚瞄 

1 . 本がの左側面に 
あるソ亡リカー 
ド挿入□①みた 
を開けます。 


2 . ソ t リカードを 
指で押しこみま 
す。 

カチッと音けして 
ベ亡リカード巧半 
分ほど化てきます。 

3 . ソ亡リカードを引き抜きます。 




用語解説 



B 禱範, 

•ソ亡リカードが巧入ちれているが態で無理 I こ引き抜な 
ないで < ださい。化す’指で巧しこんでな白弓 I き抜いて< 
だちし、。 

• ベ t リカードのファイルを再ち中、または録音中 I ごは、 
絶が I こソちリカードを取り外ちないで<だちい。ソたリ 
カード内のファイル巧破損するおそれ巧あります。 


用語解説 
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お手入れのしかた 


録音メモリのメンテナンス（フォーマット》について 

本機で i 录音-削除を何度ち繰り返すと、内蔵リやべ亡リカー 
ドの作業効率丹'落ち、最終的に正常な録音-再生好'できなくなる 
ことげあります。 

—ク月 C — 回程度、巧蔵べ 1 1」 • ィ 1 1」力ードをフォーマットす 
ることをお勧めします。 

憂 g ) フォーマット （ P . 66) 、バソコッで①フォーマット操作 ( P . り 6) 
フオーマットすると、内蔵べ 1 1」またはべ 1 1」力ード内のすべて 
のファイルやフォルブな削除ちれます。保なしをいファイルは、あ 
白なじめバソコン I ごアップ□-ドして保をしてあいて <ださし、。 
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おま入れのちま 

普段のあ手入れは柔白ない巧で汚れを軽<みき取る程度で十分 
です。汚れ巧'ひどい場合は薄めを中性洗剤を巧1こ含まだ、良< し 
ぽって&き取り、洗剤巧残5ないよラ1ご新しい巧でちラー度仕上 
げて < ださし、。 

ペンジンやシンナーなどは、変質、変色の原因 I こなりますので使 
庙しないで < ださし、。 

本機底面とクしードルの充電端子部け巧れると、充電でぎな<な 
ることけあります。 

定期的 I ご両巧電端子部の适れやホコリを綿棒や柔5ない巧など 
で取り除いて < ださし、。 

と<1こ、クしードルの巧電端子部はホコリなたまりやすいので、 
こまめ1ごクリーニツグして < ださい。 

クしードルの充電ピンを直接指で融れないで<ださい。 

クしードルの充電ピンををおちだないよラ I こを意して<ださい。 





巧障かなと思ったら 


本機の動作巧正常でないときは、 L 乂下に記す巧策を巧って 
<ださい。 

综音したのに再をができない 

何5なの原因でベ亡 I 」へ正常 I ご録音されないときは、ベモリを 
フォーマットして<ださい。 

メモリカードが認識できない 

何5なの原因でベ 1 1」カードけ認識できなし^ときは、ベ 1 1」カー 
ドをフォーマットして<だちい。 

{ g §) フォーマット ( P . 66) 

本巧の動作が不巧定 

操作しちとおり I こ動作しない、子期しない動作をするなど動作巧 
不安定なときは、内蔵べモリやソたリカードをフォーマットして 
<ださい。 


WMA ファイルが岳生できない 

•本機は Windows Media Player で圧縮しちファイル （ WMA 开さ式の 
ファイル）1こ対応しています巧 、 Media Player のバージョン巧 
ちいと再生できまだん 。 Media Player を最新バージ ョッ （バー 
ジョン9な降） I ごアップデートしてな5お使い < ださい。 

•Windows Media Player ①「著作権」保護の設定なちれたが態で 
作成ちれを WMA ファイルは、再生できな<なります。 

•阻まするをめ I こは 、 Windows Media Player の設定を変更し、再 
度 WMA ファイルを作り直す化要けあります。 

設定方まや取扱方ま I ごつ いては 、 Windows Media Player のへル 
プでご確認 <だちい。 

• VBR ( 巧をビットしート）形式の WMA ファイル、 WMA プ□お式 
ファイル、巧を（□スしス）圧縮お式 WMA ファイルの再生 I こは 
対応してありまだん。 


電源が入らない、操作できない、画面が異常 

巧5なの原因で操作できな<なっをり、画面表示 I ご異常な'あった 
場さは、 liTF ①処置を斤って<ださい。 

•ベたリカードを使用していない場过ん[処置 1] 一拠置 2] 
をあ試し <ださい。 

■ベたリカードを使用している場合は、拠置 1] 一拠置 3] 一 
[処置 2] をあ試し<ださい。 

[処置 1] リセットを巧う 

①本機と AC アダプタを接続します。 

(2 分程、巧電をして<ださし、。） 

逆 町 OLD ] を OFF じします。 

③本機ち側面の [ RESET ] を、巧の細いちので軽<押します。 
つまよラじやクリップなどで巧して<ださい。 

ボールペンロシわーペンの巧では正し<巧すこと巧できない 
ことけあります。 

- iJb ' ソトを斤ってち、録音ファイルや設定は削除ちれません。 

[処置 2] 巧嵐イモリのフォーマット 

① 電源を OFF にします。 

② [ HOLD ] を ONE します。 

③ [戻る]を押したままのが態で、[祀 SET ] を軽< 1度だけ押し 
ます。 

[ RESET ] は、連続して巧ちないで<ださい。 

- [ RESET ] を押しち後:ち[戻る]を押し続けて<ださい。 

の5秒で [" Formating ... "J のイッ t ージが表示されます。 
また、イッ t - ジ表ホ中1こ[►11]を押ちないで<ださい。 

-フォーマットを斤ラと、録音ファイルや設定巧すベて削除ちれ 
ます。 




占女障ななと思つ te 5 


[処置 3] イモリカードのフォーマット 

① ィたリカードを、本機またはべモリカード|」ーブー/ライター 
( R / W ) I ご t ' ソトします。 

② M ’ ソコッでのフォーマット操作を巧います。 

( fg ) バソコンで①フォーマット操作 （ P . り已） 

⑤バソコッでのフォーマットを、本機をバソコンな白取り外します。 

# 1 ) /\°ソコンな5取り外す操作 （ P . 115) 

④本機でベちリカードのフォーマットを斤います。 

( gg ) フォーマット （ P . 已 6) 

-ベ t リカードのフオーマットを巧ラと、ベちリカード内のデー 
夕はすべて削除ちれます。 


巧電できない、巧電してもすぐ巧えな < なる 

•クしードルの充電ピッ1ご変おなないな確認して<ださい。 

-電ミ也バックヴ寿命 I こなった可能性巧あります。電ミ也バックの交 
換1ごついては、当社 I ごあ問い合わせ<だ'ちし、。 

USB ケーブルでパソコンに接続しても、認設してくれない 

認識できない理由はい<つな考え5れます。 

巧の方まを試して < ださし、。 

① [祀 S 打]を押して<ださい。 

② ィ t リカードをご利用の眉合は、ベたリカードを抜いちが態で 
あ続してみて <だちい。 

③ U 沈}に張ハブをご利用の場合は、バソコンの USB コネクタ I ご直 
ち接続してみて < ださし、。 

④ U 沈の}ま軸不良ち考え白れますので、化の U 沈ポート I ご接続し 
てみて< だちし、。 

また、ご利用の7ウスけ U 沈接続のちのでしち白、マウスけ接 
続してあつをポート I ご接続してみて < ださし、。 

⑤④の方まで認識できななっを場合は、本機を初期が態（出荷時 
設定） I ご戻してみて<ださい。 


B 漏劇 

-フォーマットすると、ソ亡リ内のファイルとフォルグ丹' 
すべて削除ちれます。 

フォーマットは、化1こ巧®方法ヴない場合の最終ず段と 
して <だちし、。 

•フォーマットしたソ亡リカードは化の機器で使用でき 
な < なることガあります。 

- i 」 t ットしてち録音ファイルなどのデータや予約設定 
などの設定値は消去ちれまだん。 

-設定値初期化をすると、ベインソニューのすべての設定 
巧容ヴ初期が態（出荷時設定）に戻ります。 

腸隨號~1 

-設定操作/システム設定操作/フォーマット （ P . 日 6) 

-設定操作/シ3テム設定操作/設定値初期化 ( P .65) 






ポタン操作によるフ: 


■お閱; 

本機の動作ヴ不安定な場合は、ボタン操作によるフォー 
マツトをします。 


■罰脚瞄 

1 . フォーマットを行ラ前には、必要なファイルをパソ 
コンなどにアップ□ードし、バックアップします。 

2 . AC アグプタを直接本機 I ご接続します。 

3 . 本機の電源を OFF I ごします。 

電源操作 （ P . 22) 


4 . ち側面にある [ HOLD ] を 
失 EP のち向へスライドち 
だます。 



5 .[戻る]を押しな巧ら、 

[ RESET ] を押します。 

[ RESET ] は、連続して巧ちない 〇イ^ 

で < ださい。 

- [ RESET ] を押したをち[戻る] LL-U 

を巧し続けて < ださい。 

の己秒で 「"Format ing ... "」のべ'ソ tz - ジヴ表示されます。 
また、ベ'ソ tz - ジ表示中に [► ll ] を押さないで<ださい。 
-フォーマットを行ラと、録音ファイルや設定な'すべて削 
除されます。 


故障ななと思った5 


B 禱駆, 

-フォーマットちれたソたリは復元することはできませ 
ん。ミ主意して操作して<ださし、。 

• フォーマットすると、巧蔵ソちリ内のすべてのファイル 
やフォルグ好削除ちれます。 

保なしたいファイルは、あ5なじめパソコン I ごアップ 
□ー ドして保存してあいて<ださし、。 

-ボタン操作 I こよるフォーマットでは、予約の設定内容やべ 
インべニュー①設定内容はすべて初期状態 I こ戻ります。 

-フォーマットをすると、単語帳の内容ちすべて削除ちれま 
す。プリインストールちれている単語帳は付属 CD の中 
じ収録ちれていますので、そち白をご覧<ださし、。 


■語閱匪！ 

-一般操作/電源操作/電源 OFF ( P .23) 
•用語解説 （ P .121) 

•パソコン接続//\°ソコンでの操作 （ P .1 1日) 
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Q & A 


本巧についての Q&A 


Quest に n 

Answer 

一度の充電でどれ 
<5い使用できま 
すな？ 

再まで約巧時間、録音で約8時間連 
続して使用すること丹’できます。 

使用時間じつては仕様 （ P .140) を参 
考じしてくた"さし、。 

電池パックげ寿命 
じなった5? 

電池パックの交換をご用命くださ 
い。 

電池パックの交換じついては、ユー 
ザーヴポート t ンターへお問含だく 
ださし、。 

充電しなが5使用 
でぎますな？ 

でぎます。 

乾電池は使用でき 
ますな？ 

できません。 

電池パック専用です。 

^ちリの客量は？ 

2 GB ①べモ1」を内蔵しています。 

何時間録音できま 
す丹？ 

ビットしートじより録音時間は蜜わ 

U ます。 

使用できる^亡 I 」 
カードの種類を孰 
えてくだ'さし、。 

SD ベモリカードけご使用いただけま 
す。 

だ DHC カードは使用できまだん） 

何イヴのベモリ 
カード I ごが応して 
いますな？ 

2甜（ギガ'バイト）までのべモリカー 
ド 1 ごが応しています。 

内蔵^たリ好5^ 
ちリカードへと連 
続して録音するこ 
とはでぎます巧？ 

ィモリカードを使用する眉合はベ亡 

1」の切り替え操作なむ要1ごなります 
ので、連続して録音することはでき 
まはん。 


Quesnon 

Answer 

ラジオのアンテナ 
はがけなければい 
けないの？ 

はい。 

FM ラジオを内蔵スピーカで聞<と 
きは、付属の FM クーブルアンテナ 
を}ま続して<ださい。イ寸属のステし 
オイわホンで FM ラジオを聞<場合 
は、イわホンなアンテナの役目をし 
ますので FM クーブルアンテナを接 
続するむ要はありまだん。 

まち、 AM ラジオを聞<ときは、本 
機1ご AM ラジオのアンテナ巧内蔵ち 
れていますので、アンテナを}妾続す 
る化要はありません。 

AM ラジオがラま< 
受信できません。 

どラした白良<な 
るな、良い方まを教 
えて < ださい。 

AM ラジオを窓のお<で闇いてみて 
<だ'ちい。 

本機1ごは AM ラジオのアンテナけ内蔵 
ちれていますな、室内では電波な i 弓 
<、はっきり聞こえないことけありま 
す。まを、木造よりも鉄筋造りの室内 
ではち白1ご電波け弱 < なります。電波 
は外な白入ってきますので、 なるべく 
窓の近<でラジオを聞<ことをお窗 
めします。窓の向きによってち電波が 
ミ兄け異なりますので、よ<聞こえる窓 
を探してみて <ださい。 

まち、バソコンやテしビなどの電化 
製品のお<ではソイブをおってしま 
ラことけありますので、電化製品な 

5できるだけ離れた位置であ聞き< 
ださし、。 

テしビの]〜 3 ch は 
受信できますな？ 

FM たードで受信できます。 

下記の周波数に含わせてく起さい。 

Ich : 95.7 MHz 

2 ch : 101.7 MHz 

3 ch :107.7 MHz 

録音形式を教えて 
くた"ちし、。 

本機での録音は、すべて MP 3 形式です。 
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Q & A 


Question 

Answer 

本機にマイクは巧 
し、ていますな？ 

はし、。 

小型7イク灯'内蔵されています。 

ステし才録音でき 
ますな？ 

AM ラジオと内蔵マイクは亡タラル 
録音となりますな'、 FM ラジオとライ 
ン録音はステし才録音な'巧能です。 

ラジカ t 灯5本機へ 
録音できます灯？ 

でぎます。 

巿販のオーディオクーブルをラジカ 
t ①ヘッドホソ端子〔プラグ3.己屯） 

と本機の LINE / M に端子に接続して錄 
音してください。 

本機な5ラジカ t 
へ歸音でますな？ 

でぎます。 

巿販のオーディオクーブルを本機の 
PHONES 端子とラジカ tz のマイク端 
子（プラグ3.5¢) I ご磯売して録音し 
て < ださい。 

Master シリーブの 
トークマスターで緑 
音した RVF ファイル 
は再をできます丹？ 

でぎません。 

东[応しているファイルは MP 3 、 WMA 
です。 

再生速度は蜜え5 
れます方'? 

再生中じ[速度]ボタンを押すこと 
により、日.日倍速/日.7倍速/].3倍 
速/1.日倍速に蜜えること灯'できま 
す。 

電源を切る前 I ご聞 
し、ていたファイル 
の続ぎを聞<こと 
はできますな？ 

でぎます。 

電源を切る前1ご再生していたファ 
イルの停止位置を記憶し、巧回電源 
を入れちとき1こ、その位置な5再生 
を開始ちせること巧できます。 

あ気に入りって何 
ですな？ 

よ <聞< ファイル1こあ気1ご入り7— 
クをがけること1ごより、マークを付け 
ちファイルのみを再生スタイルの「あ 
気1ご入りプしイ」で再生すること巧で 
きます。 


Question 

Answer 

時刻自動修正機 
能って何ですな？ 

NHK - AM 、 NHK - FM の時報を検知し 
て、内蔵時計の時刻〔秒）を自動で 
修正する機能です。 

錄言したファイル 
①音質丹’悪いの 
は？ 

録音音質の設定を変更してくた"さい。 
ビットしート值を大きくすれば歸音 
音質丹’向上します。 

ただし、ビットしート値を2倍じする 
と、同じ^ちリ客量で録音できる時間 
は半分じなります。 

画面の残量表示（録 
音できる鶏り時間） 
より短い時間し巧 
録音できないの 
は？ 

-残量表示を確飄したときの一 
ド」と予約設定時の「録音元」げ 
違っていまだんな？ 

(例） 「 AM 」 亡ード時に残量表示 
を確認、して、予約設定で録 
音元を 「 FM 」 じ設定した場含 
-予約設定時じビットしートを変更 
していませんな？ 

(例)手動録音設定で 32 Kbps じ設定 
されているビットしートを予 
約の設定で 64 l < bps じ変更し 
た場含 

リ灯'一杯じな 
るとどラなります 
巧？ 

録音中に^亡リ丹’一杯になると、 
たリ巧'一杯です」と^、ソ t ージげ表 
示され、録音を中止します。 

予約録音したファ 
イルを再生すると 
曇った音で聞き苦 
しいのは？ 

緑音音質の設定を変更してくた"さい。 
ビットしート值を大きくすれば録音 
音質丹’向上します。 

ただし、ビットしート値を2倍にする 
と、同じ^亡リ客量で録音できる時間 
は半分じなります。 


134 






Q & A 


Question 

Answer 

ラジオの受信感度 
がよ < ない、充電ソ 
イプ巧入るのは？ 

電波の弱い場所で録音すると、充電池 
の充電 y イプ丹’歸音ファイルじ入り 
込おこと灯'あります。その場含、本機 
を受信感度灯'よくなる場所に移す丹、 
アンテナで電波を補完する必要好'あ 
ります。どラしてち受信が况げ改善さ 
れなし''場含は、ヴポート tz ンターじご 
相談ください。 

AM ラジオのソイブ 
がをいときは？ 

AM ラジオの電波丹'入りじくい環境で 
は、液晶表示を消なするとタイブ好'低 
減されます。 AM 画面表示 OFF をあた 
めしください。 

他社製の MP 3 プし 
イわ一で録音ファ 
イルが再生できな 
いのは？ 

録音形式げ MP 3 であってち、再生で 
きるデータ構造丹’限5れている機器 
丹’あります。本機の録音音質〔ビット 
しート值）を 128 kbps 政上じ設定し 
て歸音すれば解決できる可能性好'あ 

U ます。 

他社製品との互換性についてはお笞 
えできまだんのでご3承ください。 

ダウン□ー ドしち 
WMA ファイル巧再 
生できないのは？ 

本機は DRM (著作権保護 )、 VBR (巧 
変ビットしート）丹’設定ちれたファイ 
ルは再生できまだん。 

使用中じ赤色 LED 灯' 
点滅しているのは？ 

リの鶏量がかなくな U 、 設定し 
た予約の録音げできないが態にな 
るとホ色 LED を点滅させて警告しま 
す。予約を変更/中止する灯、不要 
なファイルを削除して>(ちリの殘 
量げ増えるまでホ色 LED は点滅し続 
けます。 

クしードルじ差し 
てち音好'消えない。 

仕様です。音を消したい場含はス 
ピーカ出力設定 （ P .82) を参照して 
ください。 


Quesnon 

Answer 

クしードル方' ら抜 
いてち音げ聞こえ 
なし、。 

スピーカーの出力設定丹’ OFF になつ 
ている可能性げあります。 

又ピーカ出力設定 ( P .82) ①設定を 
確認 1してください。 

ちし、トーク7 :：^ 
ターのデータは再 
生できます丹？ 

T alkMasteiil のデータはそのままでも 
再を可能です丹'、初代 TalkMaster ① 
データ ( RVF 形式)は 、 TalkMasterSlim 
では再生できません。 

パソコンについての Q&A 

Quesnon 

Answer 

パソコンの巧応日 S 
は何ですな？ 

Windows Vista / XP / 2000です。 

Mac で使えますな？ 

マツ キント ツシユ 〔 Mac ) OS じは対 
応しておりまだん。 

パソコン好' 
TalkMasterSlim を 
認識しまだん。 

詳しい内客は、「故障灯なと思った 
5」 ( P .130) を参照してください。 

付属アプリクー 
シヨン 「 TooBox 」 好' 
正しく動巧ない。 

バソコン内じあるプ□ブラム丹’自 
動更新 （ Windows アップブしードな 
ど）で書き変わった可能性灯'ありま 
す。この場含、一時的にプ□ブラム 
の動作灯' 不安定じなること灯' あり 

ま寺。 

バソコンを再起動してください。 

SD リカード灯' 

付属アプリクー 
シヨン 「 ToolBox 」 で 
認識しない。 

SD べモ:リカードを TalkMaster Slim 本 
体でフォーマット （ P .6 日）をしてな 
白ちラー度接続して<ださい。 
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その化についての Q&A 


Question 

Answer 

フォルダって何で 
す灯？ 

フォルダとは、ファイルを分類•整 
理するための保管掲巧です。 

フォルダじは召称（フォルダ名）を 
つけることげでき、関連する複数の 
ファイルをまとめて一つ①フォルダ 
に入れることじより、ファイル灯'分 
類-整理されます。 

例えるな5ば、ファイルを「書類」と 
すれば、フォルダは書類を臟じる 
「ファイル綴じ」です。 

本機では、録音の種類じより録音 
ファイルを自動的じフォルダ管理し 
ています。 

ファイル丹'録音された時点で臥下の 
フォルダげ自動的に作成され、その 
中に錄音ファイル灯'保管されます。 

AM ラジオ： 「 AM 」 フォルダ 

FM ラジオ： 「 FM 」 フォルダ 
内蔵ま过ま巿販のマイク: 「 M に」フォルダ 
ライソ入力： 「 LINE 」 フォルダ 
予約：「予約01〜2日」フォルダ 
任意のフブルダはパソコンで作成し 
てください。作成できるフォルダ数 
は25日個です。 


Question 

Answer 

ファイルって何で 
す灯？ 

ファイルとは、データのまとまりの 
ことで録音や再生するデータの単位 
とお考えくだちい。音楽でいえば] 
曲のデータ灯' 1つのファイルじなり 
ます。 

本機ではデータをファイル管理して 
おり、音楽 CD や MD のよラに曲の 
頭化し灯'すばやくできるの灯'特長で 
す。力 tz ットテープではファイル管 
理丹'できないので巧の頭出しじ時間 
丹'丹なりとてち不便です。 

ファイルじは用途辟形式によって 
様々な種類丹’あります灯'、本機で再 
生可能なファイルは MP 3 - WMA お 
式の2種類です。また、本機で録音 
されたファイルはすべて MP 3 开ミ式で 
記録されます。 

フォルブの階層っ 
て巧ですな？ 

フォルグは、フォルグの中1ごさ己1ご 
フォルダを作成することけできま 
す。このことをフォルグの階層と呼 
ひ'、本機では10階層までフォルダを 
作成することなできます。 

フォルブの階層はバソコンで作成し 
て<ださい。作成できるフォルグ数 
は255個です。 

に録音とはどラし、 

ラ意味ですな？ 

にのべたリ1こ直接音声データを記録 
して録音します。 

テープ1ご録音する場合とは異なり、音 
質け劣化しない、巻戻し区時間ななな 
白ないなどのソリットヴあ U ます。 

ビットしートって 
何ですむ？ 

音をデジタル i 录音するとき、1秒間録 
音するためじ必要なデータ量です。 
単位は Kbps で、数値げ高いほど密度 
の高い音質（高音質）じなります。 
たた"し、高ビットしートであるなど 
必要なベ t リ客量は増加します。 






Q & A 


Question 

Answer 

IDS タブって何です 
灯？ 

( ID 3 v 2.1、2.2、2.3 じ 
东 f 応） 

ID 3 タブは、 MP 3 ファイル内に記錄 
されている情報データです。音楽で 
あれば、音楽のタイトルや作曲者な 
どの情報げ記録されています。ただ 
し、ファイルによっては情報灯'空白 
になっていることちあります。 

MP 3 と WMA ①再生 
じ巧応できるビッ 
卜しートは？ 

MP 3 は 16 Kbps 〜 320 Kbps です。 
WMA は目 4 Kbps 〜 192 Kbps です。 

録音したファイル 
を自動車のラジオ 
で聞<1ごは？ 

FM トランスミッターを使巧するとラ 
ジオの電波じ変換され、自動車のラジ 
才で聞くこと丹'でぎます。 

詳しくはヴポート t ジターじあ問含 
せくださし、。 
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メツセージー覧 


ソッ t ージ 

内客 

参照 

ぺージ 

カードげ読めまだん 

>^亡リカード灯'本機で読め 
ないフォーマットで初期化 
されています。 

本機でフォーマットしてく 
ださい。 

•携帯電話やデジタルカ^ラ 
などで使用したリカー 
ドは使用できない場含丹’あ 
U ます。 

P .66 

リげ不足です 

予約録音の開始時じ、録音し 
よラとする時間に巧し、内蔵 
>(亡リまたは>(亡リカード 
①空き客量げ不足していま 
す。 

不要なファイルを削除して 
くた'さし、。 

P .97 

あ気1ご入りなし 

再生スタイルで「あ気1ご入り 
プしイ」を選巧してちあ気1ご 
入り7-クの付いている 
ファイルな'ない場合1ご表示 
ちれます。 

P .101 

初期化に失敗しました 

内蔵^亡リまたは^モリ 
力ードのフォ ー7 ット丹’正 
常に終3できませんでした。 

P .66 

削除1ご失敗しました 

ファイルやフォルダの削除 
灯'正常に終3できまだんで 
し 0 

P .97 

カード灯'□ック状態 

>(亡リカードの書き込み禁 
止スイッチげ ON じなつてい 
ます 0 録音する場含は、書き 
込み禁止スイッチを OFF にし 
てくださし、。 

P .126 


ベットジ 

内客 

参照 

ぺージ 

ファイル巧ありません 

再生できるファイルけを在 
しまだん。 

P .44 

充電中 

AC アグプタまちはバソコン 
と USB 接続での巧電中です。 

P .14 

充電完3 

充電ヴ完3しましを。 

P .14 

充電して<だちい 

電池げ不足しています。 
画面に^、 ソ tz — ジ丹’表示さ 
れた媛、自動的に電源丹'切れ 
ます。 

P .14 

U 沈接続中 

パソコンと USB クーブルで接 
続中です。 

P .109 

ファイル検索中 

^亡1」内のファイルを検査 
または検索中です。 

内蔵^たリと^ちリカード 
を切り營えるときに表示さ 
れます。 

P .3 目 

ベ亡1」巧一杯です 

内蔵^ t リまたは^亡リ 
カードじ空き客量丹’不足し 
气し户 

不要なファイルを削除して 
ください。 

P .97 

カード丹'ありません 

^ちリカード丹'本機に装着 
されていません。 

本機にリカードを装着 
してく起さし、。 

P .126 

MP 3 ではありません 

MP 3 ファイルではありまだ 
ん。ファイルお式をお認して 
<ださい。 

P .123 





AM ラジオ NHK ま 2 巧を局周波数一覧ま 


単位： kHz 


r 化纖 

鶴岡 

1035 

各ち屋 

白09 

ホ公山 

1512 

札幌 

747 

福島 

1602 

豊橋 

1359 

今治 

1476 

國館 

1467 

郡山 

1512 

尾越 

1539 

新居お 

1035 

江差 

1359 

舎津若松 

1539 

熊野 

1602 

八幢お 

1035 

旭川 

1602 

し、わぎ 

1539 

近畿 

地方 

于和む1 

1602 

名寄 

1125 

関東甲 

1 越化方 

舞鶴 

1602 

大^■帅 1 

1476 

留萌 

1359 

東京 

693 

福知山 

1359 

城辺 

1539 

稚内 

1467 

が漏 

1593 

大阪 

828 

局知 

1152 

遠別 

1602 

高田 

1359 

豊岡 

1539 

中が 

1521 

室蘭 

1125 

津南 

1539 

新宮 

1359 

大正 

1035 





田の 

1602 

か州 

地方 





ち座 

1602 

化九州 

1602 





1 中国地方 1 

;畳岡 

1017 





鳥取 

1125 

長崎 

1377 





倉吉 

1359 

佐世保 

1512 





米子 

1521 

熊、本 

873 

遠軽 1 

1539 

巧谷!取記 

1359 

松江 

1593 

A 吉 

1602 

東化: 

他方 

駒ク根 

1512 

益田 

1539 

大分 

1467 

青森 

1521 

木曽福島 

1602 

浜田 

1359 

佐イ白 

1521 

弘前 

1467 

伊那 

1539 

岡山 

1386 

宮崎 

1467 

八戸 

1377 

東海化 

陸地方 

津山 

1152 

延岡 

1602 

盛岡 

1386 

富山 

1035 

新見 

1125 

都城 

13己9 

蓋石 

1602 

金ミ尺 

1386 

1 ム ijj 

702 

ル林 

1 己39 

大船渡 

1359 

輪島 

1359 

吳 

1521 

曰南 

1602 

久慈 

1539 

t 尾 

1467 

三欠 

1035 

局干穂 

13己9 

仙台 

1089 

福井 

1521 

東城 

1602 

串間 

1512 

気仙沼 

1539 

敦賀 

1512 

福山 

1602 

鹿巧島 

1386 





福山木ご庄 

1467 

召;頼 

1602 





庄原 

1359 

阿久根 

1467 





山 □ 

1377 

徳ご島 

1539 

花輪 

1521 

高山 

1125 

颗 

1125 

那覇 

1125 

山升ミ 

1521 

觀原 

1602 

下関 

1359 

平良 

1602 

新庄 

1539 

静岡 

639 

1 四国地方 1 

石垣 

1521 

米ミ尺 

1359 

'尉公 

1521 

1高お 1 

1 1035 1 







仕な 


本体総合 

外开ミ寸法 

101 mm X 56 mm X 1 4.4 mm 
(縦 X 横 X 厚） 

重量 

の10 Og (本がのみ） 

電源 

専用 AC アグプタ 

内蔵亡リ 

2 GB 

動作時間 

満充電時：連続再生で約巧時間 
(イわホン再生） 

連続録音で約8時間 
(AM ラジオ 32 Kbps ) 

スピーカ使用時：連続再生で約8時間 
保管が態、使巧温度、条件等で蜜化し 
ますので保証する時間ではありませ 
ん。特に低温時やソ t リカードで動作 
する場含は動作時間げ短くなります。 

PHONES 端子 

3.己なプラグ、テし才 
出力： 8 mW 

出力適含インピーダン：^: 16 Q 

UNE / M に端子 

3.己なプラグ、 

LINE : ステし才 M に:たソラル/:^テし才 

X エしクトしット〕ンデンヴマイク 
(プラグイソバワー）じ东[応、 

ブイナミックマイクじは非お応 

U 涨端子 

TM コネクタ、 AC アダプタ（巧電用） 

電源入力端子 

クしードル巧 


再生部 

再をファイル 

MP 3 (VBR 对応 )、 WMA 

XDRM じは非対応です。 

が応 ID 3 タブ 

ID 3 V 2.1、 2.2、 2.3 

リピート再を 

A - 己間、1ファイル、全ファイル、 

全ファイルランダム、 

ワンタッチリピート 

MP 3 再生ビット 
し 一 h 

] 6 kbps 〜32日 kbps 

WMA 再生ビット 
し 一 h 

64 kbps 〜1 92 kbps 

小型3ピーカ 
テし才） 

0.6 W X 2 

録音部 

錄音方式 

MP 3 

録音 

ビットしート 

32、目4、96、128、 192. 256 Kbps 

級音時間 

約128時間 

(内蔵^^モ:リ） 

(32 Kbps i 录音時） 

ベ亡リカード 

最大 2 GB まで使用可能 

兀ット 

5^-3口1~1(：非対応 

保なファイル数 

最大2000個 

(内蔵^たリ、^亡リカードごとに最大 
2000個） 
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仕様 


ラジオチューナー部 

チューナー 

FM / AM 電子チューナー 

チューナー感度 

FM : 2日服 uV at S/N = 30 dB 

AM :目 OdBuVat 1000 kHz 

周波数 
プリ tz ット 

FM / AM 各最大1日局 

受信周波數 

FM 76.0 〜 1 日 aOMHz の.1 MHz 3テップ） 
AM 日22〜 1629 kHz (9 kHz ステップ） 

PC インターフエース 

PC インター 
フェース 

USB 2.0 ( TM 〕 タクタ） 

对応 0 S 

Windows Vista / XP /2000 

その他 

使用条件 

温度日で〜4日で 

湿度35%〜8日％ (結露なきこと） 

AC ァグプタ 

入力 ： ACIOOV 50/60 HZ 10 VA 
出力： DC 日 V 0.9 A 

標準付属品 

ステしオイわホン、不ックストラップ、 
USB クーブル、クしードル、 AC アダプ 
夕、 FM クーブルアソテナ、 

取扱説明書2冊 、 CD 
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付録 


g 語帳 


變場）^ニュー画面とボタン操作 （ P . 27) 

ファイル再生中、一時停止中にニュー」を押した場含 
は、表示される^ニュー内客げ異なります。 

前回終3時の続きむ5始めたい場含は、単語帳選択 • 削除 
画面で「現をの単語帳」を選択します。 

2. [► ii ] を押します。 

単語帳の表画面げ表示されます。 

3. [▲]、[▼]を押してイ壬意のカードを選択します。 

4. [く◄]、[►>]を}甲し、表画面と裏画面を切り琶えます。 

画面丹'切り替わるた。じ、単語または意巧を表示します。 
表画面表示中に1>11 ] を押すと、表示してしぶ単語を発音します。 
裏画面表示中に [Ml ] を押すと、表示してし巧意巧を発音します。 
[▲] を押すと1つ前のカード、 [▼] を押すと次のカード 
を表示します。 

5. [戻る]を長押します。 

トツプ画面に戻ります。 


画実用英会語100 
團韓国語基礎1 
團ビジネス英単語1 _ 

瞬量]1000.5 MB 1/5 


お語帳操作 


■罰脚瞄 

1. 単語帳選が画面を表示し、 [▲] 、 [▼] を巧して任 
意の単語帳ファイルを選がします。 

ベニュー画面 単語帳遇が•削除画旧 単語帳選巧画旧 


簡単英語100 





集定定 
編設設 
ルム定ド定ず 
ィテ設ン設訪 
ァ約ス音ゥ生な 
フ予シ録サ泻雨 


■罰脚"团 ホん聞きモ-ドの場合 

1. 単語帳画面を表示します。 

2. [録音/しッスン]を長押しします。 

流し聞き亡ード巧動作します。 

3. [►II] を巧します。 

流し聞き t ー ドをお3し、通常亡ードの単語帳 I ご房ります。 

■罰ほ a 团 単語帳を削ほする場合 

1 . 単語帳選が-削除画面を表示します。 

2. [▲]、[▼]を押して「単語帳削除」を選がします。 

3. [ HI ] を巧します。 

単語帳削除画面巧表示されます。 

4. [▲]、[▼]を押して削除したい単語帳ファイルを 
選択します。 

5. [ wi ] を巧します。 

削除確認画面け表示ちれます。 

6. [▲]、[▼]を巧して r はい」または r しル^え」を選がします。 

7. [ wi ] を巧します。 

「はい」の場合は、単語帳ファイル巧削除ちれます。削除 
後はトップ画面に戻ります。 

「いいえ」①場含は、削除操作をキゎン tZ ルしてトップ画 
面に戻ります。 



















付録 


通常 t ード時のボタン操作 


ボタン名称 

短押し 

長押し 

速度 

再生速度を切り替え 
ます。 

ファイルの先頭に戻 
ります。 

A 如►臣 

A - 目間1」ピートを開始 
します。 

Ofl/OR ①切替え 

戻る 

速度再を巧5通常再 
をに戻ります。 

単語帳を終3し、トツ 
プ画面に戻ります。 

録音/し 、ソン 

- 

流し聞き亡ードを開 
始します。 

単語表示中： 

単語一意味の順で開始 
意味表示中： 
意巧^華語の順で開始 

たュー 

表示/非表おの ON/OFF 
を切り曽えます。*1 

- 

亡-ド 

単語全表示/非表示 
t ー ド (All/Pic) を切 
リ營えます。 *1 

- 

►II 

(再生/停止/ 

決定） 

単語/意味を再まします。 

電源を OFFC します。 

▲ 

(上ボタン） 

1つ前の単語/意巧へ 
移動します。 

連続して前の華語/意 
巧へ移動します。 

▼ 

(下ボタン） 

次の単語/意巧へ移動 
します。 

連続して樓①単語/意 
巧へ移動します。 

►> 

(ちボタン） 

単語/意巧の切り曽え 
をします。 

己日単語進みます。 

ファイル内最撥①単語 
/意味で止まります。 

<◄ 

(左ボタン） 

単語/意巧の切り曽え 
をします。 

曰0単語戻ります。 
ファイル内巧頭の単語 
/意巧で止まります D 
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流し聞き t ー ド時のボタン操作 


ボタン名称 

短押し 

長押し 

速度 

再生速度を切り替え 
ます。 

- 


- 

- 

戻る 

速度再生巧5通常再 
生じ戻ります。 

単語帳を終3し、トツ 
プ画面に戻ります。 

録音/し ッスン 

- 

- 

たュー 

- 

- 

トド 

- 

- 

►II 

(再生/停止/ 

ま定） 

流し聞き t ー ドを終3 
します。 

電源を OFFC します。 

▲ 

(上ボタン） 

- 

- 

▼ 

(下ボタン） 

- 

- 

►> 

(ちボタン） 

- 

- 

<◄ 

(左ボタン） 

- 

- 


表中の「一」で示す部分は、ボタン操作丹'無効となります。 

*1 非表示亡ードホいじ設定すると、非表示 （□) じ設定した 
カードは、通常亡ード、流し聞き t ー ドに関わ5す'表示•発 
音することはできません。 
































索引 


数さ 

3D エフェク h 機自 g. 79 

A 

A 书間 U ピ ーh. 48 

AM.12 

D 

DRM.122 

E 

Ext.61’ 62 

F 

FAT.117 

FM.13 

FM クーブルアンテナ .19 

H 

High-Cut.78 

HOLD.26 

I 

D3 タブ .95 

L 

LINE. 5’ 43,124 

Low-Cut.78 


M 

MIC.5, 43,124 

MP3.122 

MUSIC.10 

R 

RESET.5 

Root.125 

s 

SD:><ti」 力ード .127 

T 

TM. 7 

u 

USB クーブル .109 

USB デバイス .109 
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てのお願い 


害作ちについて 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載すること 
は、固<お断りします。 

(2) 本書の内容じついて、将来予告なしに変更することな' 
あります。 

巧）本機器を運用した結果①證響、または誤ったお取り巧 
いで生じた不具合、または第兰者ヴ5の損喜賠償の請 
求については、当社では責任を負い巧む!ますのでご3 
承 < ださい。 

(4) 機器の故障および修理によるべ 1 1」内容の消失につ 
いては当社では一切その責任を負いませんのでご3 
解 < ださい。 

巧）乱 T 、 落 T はお取り替えいたします。 

(6) 顧客または第兰者け本機器を正し<使用ちれななっ 
た場合や本機器び静電気、電気的衝撃を受けた場合 
は、修理や電池交換の際に記憶内容巧を化あるいは消 
失するおそれ巧あります。 

(7) 本機器は日本国内でのみ使用可能です。海外では規格 
巧異なるため、使用できません。 

(の本書 I こ記載ちれている A — ドウエアちし<はソフト 
ウエアの名称は、各社の商標、ちし<は登録商標です。 


本取扱説明書の内容に巧するすべての著作権はサン電子 
株式会社 I ごあります。 

サン電子株式会社の事前承認なしで、本取扱説明書の全部 
まちは一部を無断複製および纖訳配布、また商業的に利用 
することはできな <、これ I ご違反すると著作権侵害になり 
ます。 

また、本取扱説明書のすべての内容は、製品の機能および 
性能向上のちめ I こ事前予告なしでを更ちれることヴあり 
ます。 

これ I こよる製品と取扱説明書上の相異によって発生する 
事項に巧する当社の責任はありません。 

MP 3 ファイルを個人的な用途ではな <、商業的まちはサー 
ビス①目的で使用することはできません。 これに違反する 
ことは、国内著作権を I こ軸れる行為になります。録音した 
内容を個人的に使用する目的1^^外1こ無断複製するこヒは 
ま律で禁止ちれています。 
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保記規を 


1. 保証期間内に、取扱説巧書、本体添付ラベル等のを 

意書きによる正常なご使用が態において巧一巧障 

した場合は無償で修理致します。 

2. 保証期間巧でち巧のよラな場合は有償修理となり 

ます。 

(1) 保証書をご提示ちれないとき。 

に）保証書の所定事項の未記入、字巧を書き換え5 
れたちの、および販売店名①表术ヴなし'^とき。 

巧）义災-化震-水喜-落雷-その他の天災、公喜 
や異常電圧による巧障およひ'損傷。 

(4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱 
いげ不適当なために生じた故障およひ'損傷。 

巧）取扱説明書 I こ記載の使用方ま、を意に反するお 
取り扱いによって発生した故障、または損傷。 

(6) 改造または、ご使用者の責任に帰すと認め已れ 
る古如章、または損傷。 

(7) 接続している他の機器、その他外部要因に起因 
して本製品に巧障を生じた盾合。 

(の電ミ也パック、およひ'本体 L 乂外の専用付属品の消 
耗、摩耗、故障、または損傷 

(9) 出張修理の場合（出張経費および技術料)。 


3. 修理を依頼ちれる場合は、当社へ保証書を添えてお 
送り < ださい。 

4. 本製品び、ご贈答品等で修理を依頼ちれる場合はち 
記のユーヴーサポート tz ンターにご相談 < だちし、。 

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

X 保証書は本書に明示した期間、条件のちとにお 
いて無償修理を約束するちのです。 

した巧って本書じよって、お客様の法律上の権利 
を制限するちのではありませんので、保証期間経 
過後の修理等についてご不明の場合は、ユーヴー 
サポート t ンターじお問合せ<ださい。 
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保記書 


[保証期間]1年間 

[品名•型名] I —ク7スタースリム 

本書は、保証規定に記載された集件に基づいて、1年間の 
無償修理をお約まするちのです。 

修理をご依頼ちれる場含、本書の提示が必要とな U ますの 
で、大切に保管してください。 

(本書の再発巧は致しません） 

上記期間巧に初期不良等の故障が発生した場含は、下記ま 
で修理をお申し付けください。 

干 483-8 日55 

愛知県江南市ち知野巧朝曰2已〇 
サン電子株式会社デジタルライフ部 
ユーザー サポート tz ン ター 
TEL 0120-86%10 


販売店の（店名•販売曰) 


当社より直接購入された場含は、納品書に販売証明書丹’添付され 
ますので 本保証書と共に大切に保管し、修理の際は、両方ご提示 
くださし、。 

本製品の使用中に故障丹’発生した場含じは、販売店またはヴソ電 
子株式会社じあ問含だくださし、。 

交換、修理（有•無償）、化戻しおよけ部品保有期間 、またその 
他の補償規定は消費者保護まの補償基準に準じます。 


FAX 0587-日日-3308 

受付時間午前10:00〜12:00午後1:00〜4:00 
(ただし、± •曰•祝日-当社指定休業日を除く) 
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ごお的 


お巧合せ巧 


本製品に関する質問など、詳細な事項は 
サン電子株式会社にお問合せ < ださい。 

お問合せのときは、巧のことをお知5せ< ださい。 

. 商品名/型名 

-お買い上げ年月日 

-お問合せ内容：できるだけ詳し< 


ごを文、機器の簡単な使巧方法について 
コール t ンター 
TEL 0120-5013 巳巳 

(9:00-21 :〇〇、年末年始し乂外、昼.±曰ち受付） 

修理、 バソコ ン含む取扱い方法 

ユーザ—サポート t ンター 
TEL 0120 -863810 

(10:00-1 2:00/1 3:00-1 6:00、±日祝日•当社指定休業日を除 <) 
FAX 0587-55-3308 


す、ームぺージ 
h け 口//ね Ikmasteup / 


ヴ V 軍子な tf 会な 

ユーザー サポートわ ンター 
干 483-855 日 

愛知県江南巿ち知野町朝日250 
TEL 0120-863810 
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